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1 4 . 



Yukarıdaki şekilde verilenlere göre, DAEn ABC aşa- ' Yukarıdaki şekilde verilenlere göre, (ABCD)n(KEB) 

ğıdakilerden hangisine eşittir? -S ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? 

A) {B,C} B) [BC] C) [AB]u[AC] 1 A) {F,B} B) {D,F,B} C) [FB]u{D} 

D) ABC E) (ABC) j D) (ABFD) E) [DF]u[FB] 
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5 . 


Yukarıdaki şekilde verilenlere göre, aşağıdakiler- c 
den hangisi FBE açısının komşu açısı değildir? 


AOB açısının ölçüsü 2a+40° dir. 



O A 


AOB açısı geniş açı olduğuna göre, a aşağıdakiier- 
den hangisi olamaz? 



A) EBA B) HBF C) GBF D) FBD E) EBD 


Ç 

S. m(AOB)=150° dir. „ 



Buna göre, AOB açısında [OB ışını pozitif yönde ç 
90° döndürüldüğünde AOB açısı kaç derece olur? 


A) 60 B) 90 C) 120 D) 240 E) 300 J 

'Ç 


9 . m(AOB)=60° dir. 



O A 


AOB açısında [OB ışını pozitif yönde döndürüldü- 
ğünde aşağıdakilerden hangisi yanlış olur? 

A) 30° döndürüldüğünde dik açı olur. 

B) 60° döndürüldüğünde geniş açı olur. 

C) 120° döndürüldüğünde doğru açı olur. 

D) 180° döndürüldüğünde tam açı olur. 

E) 270° döndürüldüğünde geniş üstü açı olur. 


7, m(AOB)=30°, m(BOC)=20°, m(COD)=40° 



Yukarıdaki şekilde pozitif yönlü kaç farklı dar açı 
vardır? 


10. A noktasının d doğrusuna en yakın noktası B dir. 



Buna göre, m(ABD) kaç derecedir? 



jCDoğmda Açılar / 2 


T&SÎ / 2 



Buna göre, m(AOB) kaç derecedir? 

A) 30 B) 40 C) 50 D) 60 E) 70 


4. Bir a açısının tümlerinin bütünlerine oranı — tür. 



C O A 

Buna göre, a açısı kaç derecedir? 

A) 30 B) 40 C) 50 D) 60 E) 70 


2 . 



Tümler iki açıdan birinin 6 katının 20° eksiği, diğerinin 
2 katının 40° fazlasına eşittir. 

Buna göre, bu iki açıdan küçük olanı kaç derece- 
dir? 



Ç 

A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40 t 


t' 



Bir a açısının bütünleri tümlerinden kaç derece faz- 
ladır? 


s A) 45 B) 75 C) 90 D) 120 E) 135 

b 



Buna göre, a açısı kaç derecedir? S Buna göre, 0-a farkı kaç derecedir? 

A) 30 B) 40 C) 50 D) 60 E) 70 ğ A) 30 B) 45 C) 60 D) 75 E) 90 
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Acılar / 2 


Test / 2 • doğruda Açûm’ / 3 


7. B, O, C doğrusal, m(FOE)=108°, m(BOF)=m(EOC) 
F 



B O C 

Buna göre, m(BOF) kaç derecedir? 

A) 36 B) 38 C) 40 D) 42 E) 44 


10, [AD// [CB, [CD//[AB 

m(ADC)=3x-40°, m(ABC)=2x+10° 



Buna göre, m(DAB) kaç derecedir? 

A) 60 B) 65 C) 70 D) 75 E) 80 


1. [AD -L [CD , [AB_L [CB, 

m(DAB)=3x-10°, m(DCB)=5x+30° 



Test / 3 


Buna göre, m(DAB) kaç derecedir? 

A) 40 B) 50 C) 60 D) 70 E) 80 


4. AB doğru, [OD, COE açısının, [OF, EOB açısının açı- 
ortayı ve m(AOC)=30° dir. 



Buna göre, m(DOF) kaç derecedir? 

A) 60 B) 65 C) 70 D) 75 E) 80 


8. [OCnAB={0} 



Yukarıdaki şekilde verilenlere göre, COA açısının 
3 ü ile BOC açısının ^ ünün toplamı kaç dere- 
cedir? 


A) 50 B) 60 C) 70 D) 80 E) 90 


11. [BA//[EC, [ED//[BC 

m(ABC)=4a+20°, m(DEC)=6a-30° 



Buna göre, m(BCE) kaç derecedir? 

A) 30 B) 40 C) 50 D) 60 E) 70 


2. [DB_L[AB, [DE_L[AE, m(EDB)=30“, m(EAB)=4x-10° 

D 



Buna göre, x kaç derecedir? 
A) 5 B) 1 0 C) 12 


5. m (BOC) = m (EOF), m(COD)=m(DOE) 

m(AOB)=40° ve A, O, F doğrusaldır. 



Buna göre, m(DOF) kaç derecedir? 

A) 100 B) 90 C) 80 D) 70 


E) 60 


D) 15 E) 20 


9. [BA//[ED, [BC // [EF, 

m(ABC)=x+20°, m(DEF)=3x-40' 




Buna göre, x kaç derecedir? 


12. [AB // [CD], [DE //[AF 

m(CAB)=3x+15°, m(CDE)=2x+5° 

A B 



Buna göre, m(FCD)=y kaç derecedir? 


A) 20 

B) 25 

C) 30 

D) 35 

E) 40 j- 

A) 101 

B) 106 

C) 108 

D) 111 

E) 116 

1-D 2-C 

3-B 

4-D 

5-C 

6-E 7-A 

8-B 

9-C 

10-C 

1 1-D 

12-D 


Geometri Soru Bankası A 
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3. [CA] X [OA, [CB] _L [OB, |AC| = |BC| 
m(AOC)=x+35°, m(<5oB)=2x+10° 

C 



Buna göre, x kaç derecedir? 

A) 35 B) 30 C) 25 D) 20 


E) 15 


6. ABnCD={K}, [KFXAB, [KD açıortay, m(BKE)=30° 
vC 
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Buna göre, m(CKE)=a kaç derecedir? 

A) 95 B) 100 C) 105 D) 110 E) 115 
Geometri Som Bankası A 


Doğruda Açılar / 3 


Test / 3 


7. AB doğru, x+y=55° dir. 



A O B 


Yukarıdaki şekilde verilenlere göre, y kaç derece- 
dir? 

A) 35 B) 40 C) 45 D) 50 E) 55 


10. [EB] _LAB, [ED]_L[CD, |DE|=|EB| 

m(ECB)=x, m(DCE)=y+10°, m(FCD)=2x 
m(ACF)=20° ve A, C, B doğrusaldır. 



A C B 

Buna göre, m(FCE) kaç derecedir? 

A) 100 B) 110 C) 120 D) 130 E) 140 


8. A, O, B doğrusal, 2m(BOC)=3m(DOE), COD ve EOB S 
bütünler açılardır. t 

Ç 
ç 
ç 

/■ 

ç 

ç 

£■ 

Buna göre, m(BOC) kaç derecedir? - c 

A) 90 B) 96 C) 100 D) 108 E) 115 7. 



11. [BC // [DF, [BA//[DE 

m(ABC)=6x-6°, m(E'DF)=4x+18° 



Buna göre, m(ADC)=a kaç derecedir? 
A) 112 B) 114 C) 1 16 D) 118 


E) 120 


Ç 

ğ 12. AB//[EF//[KL, [CM//[DN, [CE] // [DK] 

1 m(ECM)=m(CEF), m(ECM)+m(CDN)=120° 

9. [OEJLAB, [OD, COF açısının açıortayıdır. 


Buna göre, m(BOF)-m(AOC) farkı kaç derecedir? £ Buna 9Öre ’ m ( DKL )=x kaç derecedir? 

A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30 o A) 60 B) 70 C) 80 D) 95 E) 100 



Geometri Som Bankası A ^2 





Buna göre, CDE açısı kaç derecedir? Buna gö re , m(ECD)=x kaç derecedir? 

A) 120 B) 130 C) 140 D) 150 E) 160 _ A ) ı 6 B) 17 C) 18 D) 19 E) 20 


2. [BC]//[DE, [AC]±[BC], m(CAD)— 20°, m(ADE)— 2x-40° . 5, AB//CD, m(BEC)=80°, m(ABE)=x, m(ECD)=y 





Buna göre, m(EİF)=x kaç derecedir? i Buna göre, m(ABC) kaç derecedir? 


A) 45 B) 40 C) 35 D) 30 E) 25 j- A ) 40 B ) 50 c ) 60 D ) 70 E ) 80 
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Bağımda. Acıla?/ 7 


7. [DF// [KG// [BC, [AD] açıortay 

m(ÂBC)=80°, m(ÂKG)=120° 



Buna göre, m(ADF) kaç derecedir? 


A) 90 B) 95 C) 100 D) 105 


8. [BA//[CD], [BE] ve [EC] açıortay 

iti(e5c)=50°, m(BCD)=120° 



Buna göre, m(ECD) kaç derecedir? 


A) 50 B) 55 C) 60 D) 65 


Test / 7 



[AB // [EF yukarıdaki şekilde verilenlere göre, a,b 
ve c arasındaki bağıntı aşağıdakiierden hangisidir? 

A) a+b=90°+c B) a+c=90°+b C) a+b= c 
D) a+b+c=360° E) c+b=90°+a 


11. [EF] // [GB], [AB] // [FG], m(BAC)=23° 

m(DEF)=50°, m(BGF)=115°, m(C'DE)=x, m(ACD)=y 



Buna göre, y - x farkı kaç derecedir? 


A) 23 B) 28 C) 32 D) 38 E) 43 



Üçgende Açâaı / 1 


1. m(A)=x+40°, m(B)=x+50°, m(C)=3x 



J7 T/T?(0^^PTı^ İû 


ücmm 


l E- 


* ;j '/SU fOif 1 / ^ • 


3. ABC üçgeninde, m(DBE)=20“, m(CAD)=140° dir. 



Buna göre, x in tümleri kaç derecedir? 


A) 18 B) 36 C) 48 D) 54 E) 72 


Buna göre, ACE açısı kaç derecedir? 


A) 30 B) 40 C) 50 D) 60 E) 70 


9. [BA//[EF, m(ABC) = m(BCD)=m(CDE)=m(DEF)=a 



Buna göre, a kaç derecedir? 


A) 120 B) 125 C) 130 D) 135 E) 140 jr A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30 

1-D 2 ~ E 3 ~ D 5-D 63 Ec Ea 93 îo3 ÎT3 Î23I 


12. [AB // [CD] , [AC] // [DE, m(ACk)=m(KCD) 
m(CDL)=m(EDL)=y, m(CAB)=60° 
m(CKL)=40 o , m(KLD)=x 


_B A 

6 o °y 



Buna göre, x-y farkı kaç derecedir? 


2. ABC üçgeninde, m(ABC)=x+20° ve m(ACB)=80°-x dir. " 4 - ABC üçgeninde, m(DAB)- 100°, m(ABE)- 140° dır. 



Buna göre, BAC açısı kaç derecedir? 


A) 60 B) 70 C) 80 D) 90 E) 100 ğ 



E B 


Buna göre, DCE açısı kaç derecedir? 


A) 50 B) 60 C) 70 D) 80 E) 90 


Geometri Soru Bankası A 
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Üçgende Açdm / 1 


Test / , 


5. ABC üçgen, m(EAD)=65° 

m(CBE)=2x+5°, m{BCD)=3x+10° 
A 



Buna göre, x kaç derecedir? 

A) 35 B) 39 C) 46 D) 47 


8. [CD _L [CB], [AEX [BA, |AC| = |AB| 



Buna göre, m(DCE) kaç derecedir? 

A) 105 B) 115 C) 125 D) 135 E) 145 


üçgende Açâar / 2 


Test / ; 


■) . ABC üçgen, [AD] açıortay, | BD | = | DC | 

A 



A) 35 B) 40 C) 45 D) 50 E) 55 


ABC üçgen, |AB[ = |BD|, m(BAC)=90°, m(ACB)=20° 
A 



Buna göre, m(DAC)=x kaç derecedir? 

A) 25 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50 


E) 50 


6. m(BAD)=3x, m(ABE)=5x 

m(DCF)=120°, [CDnEF={C} 



Buna göre, m(BAC) kaç derecedir? 

A) 60 B) 65 C) 70 D) 75 


9. [BA // [CE], m(BCE)=30°,m(CBD)=m(DBE)=m(EBA) 

B A 




E) 90 



ABC üçgen, |BD| = |DA|, |AC| = |CD|, m(ACB)=52° 

A 



A) 28 B) 30 C) 32 D) 34 E) 36 ğ 


5. ABC üçgen, [AB] _L [AC], [DE] X [BC] 
| AD| = | DE | , m(ACB)=40° 

A 


■ç 

j? 

'ç 

jrfa 



A) 100 B) 90 C) 80 D) 75 E) 70 


Buna göre, m(ADB) kaç derecedir? 

A) 45 B) 50 C) 55 D) 60 E) 65 


7. ABC üçgen, m(BAC)=|3, m(DBA)=cc, m(ACE)=0 
cc+f5+0=24O° D, B, E doğrusaldır. 

A 



Buna göre, p kaç derecedir? 


t- 10, ABC üçgen, [DE]X[BC], m(ABC)=80° 
1 A 



A) 20 B) 30 C) 40 

D) 50 

E) 60 |- 

A) 5 B) 8 

C) 10 

D) 15 

E) 20 

1-E 2-C 3-D 

4-B 

5-C 

6-E 7-B 

8- D 

9-C 

10-C 


3. [AB] X [BC], |BD| = |DA| = , m(ÂCB)=40“ 

A 



Buna göre, m(ADB) kaç derecedir? S 

'Ç 

A) 40 B) 50 C) 60 D) 80 E) 100 1 


6. EF//[AC], m(EBA)=80°, m(DAC)=20°, |AB| = |AD| 

A 



Buna göre, m(CBF) kaç derecedir? 

A) 40 B) 45 C) 50 D) 55 E) 60 
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üçgende Açâm / 2 


Test / 9 


7. ABC üçgen, [ABJ//FE, |AB| = |DC| 
m(BAD) = 12°, m(BCE)=84° 



Buna göre, m(ACF) kaç derecedir? 


i 10. ABC üçgen, [CD] açıortay, |AC| = |DB| = |DC| 



B C 

Buna göre, m(BCA) kaç derecedir? 

A) 64 B) 72 C) 80 D) 84 E) 88 



J? 12. ABC üçgen, |AD| = |AC| 



Buna göre, m(KBC) kaç derecedir? 1 Buna göre, m(DAC) kaç derecedir? 


A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50 1 A) 60 B) 55 C) 50 D) 45 E) 40 



Geometri Soru Bankası A 24 


■ üçgende Açiİbf / 3 


Test / lO 


■j, ABC üçgen, |BD| = |DA| = |AC|, m(BAC)=105° 


4. ADE eşkenar üçgen, |AB| = |AC|, m(BAD)-20° 



Buna göre, m(DAC) kaç derecedir? 



A) 90 B) 80 C) 75 D) 70 E) 65 


Buna göre, m(EBC) kaç derecedir? 


2. ABC üçgen, |AB| = |AC|, |AD| = |DC|, m(BAD)— 30° 


A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 30 



5. ABC üçgen, [FD]J_[AC], m(BEF)=50°, | AB | — [ BC | 


B D 


Buna göre, m(ADC) kaç derecedir? 



F B 


A) 85 B) 80 C) 75 D) 70 E) 65 


Buna göre, m(CFD) kaç derecedir? 


A) 40 B) 45 C) 50 D) 55 E) 60 


3. ABC üçgen, |AB| = |AC|, |BD| = |BC| 
m(ABD)=25°, m(ACD)=10° 


6. ABC üçgen, |BD| = |EB|, |AB| = jBC|, m(ADE)=35° 




Buna göre, m(DBC) kaç derecedir? 


Buna göre, m(DBC) kaç derecedir? 


A) 40 B) 45 C) 50 D) 55 E) 60 


A) 50 B) 60 C) 70 D) 80 E) 90 
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Test / 10 


Üçgende AçiI&f / 3 

7. ABC üçgen, |ABj = |BD|, |DE| = |EC| 
m(DAC)=25°, m(ADE)=75° 



Buna göre, m(BAC) kaç derecedir? 

A) 90 B) 80 C) 75 D) 60 E) 50 


10. B, C, E noktaları doğrusal, |AB| = |AC| 
| BD | = | DE | , m(ABD)=36° 

A 



B ^ C E 

Buna göre, m(CDE) kaç derecedir? 

A) 18 B) 24 C) 36 D) 44 E) 52 


8. |AB|-|AC|, |BC| = |DC|,m(BAC)=80°, m(BEA)=70° 



Buna göre, m(BDC)=x kaç derecedir? 

A) 10 B) 20 C) 25 D) 30 E) 35 1 


11. ABC üçgen, |BD| = |DE|, |AC| = |CB| 
m(BDE)=m(EDC), m(DCB)=30° 

A 



Buna göre, m(BAC) kaç derecedir? 


Ç 

1 A) 75 B) 70 C) 65 D) 60 E) 55 



Buna göre, m(ACB) kaç derecedir? 


Ç 

ç 

ç 

c 


ç 

ç 


12. ABCüçgen, |AB| = |AE|, |BD| = |DE| 
m(ACB)=30°, m (ABC) =70“ 

A 



Buna göre, m(EDC) kaç derecedir? 




B C 

Buna göre, m (ABC) kaçtır? 


A) 55 B) 60 C) 65 D) 70 E) 75 S 

Ç 

S 5. ABC üçgen, [AB]1[AC], |BE| = |EF|, |FD| = |DC| 


S? 



Buna göre, m(ABC) kaç derecedir? 1 

~C 


A) 60 B) 58 C) 55 D) 52 E) 48 ğ 


6. ABCüçgen, | BD | = | BE | , |CE| = |CF| 



Buna göre, m(DBC) kaç derecedir? i Buna göre! m (ACB) kaç derecedir? 

A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30 1 A) 20 B) 25 C) 30 D) 40 E) 50 
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Üçgendi© Açılar / 4 


Test / 1 1 


7. ABC üçgen, |BF| = |BE|, |CE| = |CD|, m(FED)=50° 
A 



A) 100 B) 90 C) 80 D) 70 E) 50 


10. ABC üçgen, |BE| = |AE|, |BD| = |DC|, m(DBE)=2a 
A 



Buna göre, m(ABC) nin a cinsinden ifadesi aşağı- 
dakilerden hangisidir? 


A) 45°+ a B) 45°+2a C) 90°-a 

D) 180° -2a E) 4a 


Ü eğende Açılar / s 


1. ABC üçgen, [CE] açıortay, |AE| = )ED| 
m(BAD)=15°, m(ABC)=35° 


Test / 12 



Buna göre, m(DAC)=a kaç derecedir? 

A) 50 B) 55 C) 58 D) 60 E) 65 


ABC üçgen, |AB| = |EC|, |AD|=|DE| 
m(ACB)=m(ABD)=m(DBE) 

A 



Buna göre, m(AEB) kaç derecedir? 

A) 30 B) 40 C) 45 D) 60 E) 75 


8. ABC ü 


üçgen, [AB]_L[BC], [CE] açıortay, |AD|=|AE| 

C 



Buna göre, m(DEC) kaç derecedir? 

A) 1 5 B) 20 C) 30 D) 45 


E) 60 I 


11. ABC üçgen, m(BAD)=m(EDB) 
m(BED)=100°, m(DAC)=60 o 
A 



A) 30 B) 40 C) 50 


D) 55 E) 60 


2. ABC üçgen, [CD] açıortay, [AH]±[BC] 
| AD | = | DB | , m (ABC) =70° 

A 



Buna göre, m(AEC) kaç derecedir? j- 

Ç 

A) 100 B) 105 C)110 D) 120 E) 140 ğ 


5. ABC üçgen, [AN] açıortay 
A 



ABC açısının ölçüsü, ACB açısının ölçüsünden 40° 
fazla olduğuna göre, m(ANB) kaç derecedir? 

A) 80 B) 70 C) 60 D) 50 E) 40 


9. ABC üçgen, |AB| = |AE|, |BD| = |DC|, m(ABD)=40° 
A 



Buna göre, m(EBC) kaç derecedir? 

A) 40 B) 35 C) 30 D) 25 


E) 20 


12. ABC eşkenar üçgen, [BD]_L[CE], m(ABD)=a 

A 



Buna göre, DCE açısının a cinsinden ifadesi aşağı- 
dakilerden hangisidir? 

A) 30°-a B) 60° -a C) 90°-2a 

D) 15°+a E) 45° -a 


1-D 2-D 3-B 4-D 


5-C 6-D 


7-C 


8-D 


9-E 


10-C 
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!-A 


3. ABC üçgen, [AH]İ_[BC] 

| AD | = | DC I = ] BH | , [BD] açıortay 



A) 30 B) 45 C) 50 D) 60 


E) 75 1 

29 


6. ABC üçgen, [AD] açıortay 
m (ACB) 5 


m(ABC) 


m(ADC)=80° 



B D 

Buna göre, m(BAD) kaçtır? 

A) 50 B) 45 C) 40 D) 35 E) 30 

Geometri Soru Bankası A 


Üçgende Açılar / 3 


7. ABC üçgen, [BD] açıortay 

I BE I = I ED I = I DA J , m(ACB)=80° 
A 



Buna göre, m(BAC) kaç derecedir? 

A) 40 B) 50 C) 60 D) 70 


Test / 12 


10 . ABC üçgen, [AD] açıortay, m(ADC)=100° 



Buna göre, ABC açısı ACD açısından kaç derece 
fazladır? 


A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 


30 


■ i "jcğ@Bd(D Açılar / @ 


1 . ABC üçgen, [AD] ve [BD] açıortay, m(ADB) =110° 



Buna göre, m(ACB) kaç derecedir? 

A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60 


Test / 1 , 


4. ABC üçgen, [AE], [BD] açıortay 
m(BDA)=85°, m(AEC)=85° 

A 



E) 80 


Buna göre, m(ACB) kaç derecedir? 

A) 50 B) 55 C) 60 D) 65 E) 70 


8. ABC üçgen, A, C, G doğrusal, [AF açıortay 
m(ABC)=50°, m(BCG)=140° 



Buna göre, m(BDF) kaç derecedir? 

A) 75 B) 80 C) 85 D) 90 


1 11. ABC üçgen, [DF] açıortay, | AB | = | BD | 

1 [AB] //[DE], m(DFC)=60° 

£ A 






E) 95 



Buna göre, m(ACB) kaç derecedir? 

A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 


E) 35 


2. ABC üçgen, [BD], [CD] açıortay 
m(BDC)=m(BAC)+30° 

A 



Buna göre, m(BDC) kaç derecedir? 

A) 120 B) 130 C) 140 D) 150 E) 160 


5. ABC üçgen, [BD] açıortay 

m(BAE)=m(ACB), m(BDC)=110° 
A 


jt 



Buna göre, m(EAC) kaç derecedir? 

A) 30 B) 40 C) 45 D) 50 


E) 60 


9. ABCüçgen, [AH]X[BC], m(BAN)=m(NAC) 
m (ABC) =65°, m(ACB)=25° 

A 


1-A 



A) 15 B) 20 C) 25 


D) 30 


E) 35 


2-C 


12. ABCD dörtgen, |AB| = |AD| = |DC| 

m(BAD)=100°, m(ADC)=60°, m(BCD)=a 
A 


3-D 


4- D 


5-B 


6-A 


7-B 



Buna göre, a kaç derecedir? 

A) 100 B) 1 10 C) 120 D) 130 


8-E 


9-B 


10-C 


1 1-D 


E) 140 


12-D 


3 . ABC üçgen, CBA ve BCA açıları üç eşit parçaya bölün- 
müş ve m(BEC)=a, m(BAC)=P, m(BDC)=150° dir. 



Buna göre, a+fî toplamı kaç derecedir? 

A) 150 B) 180 C) 200 D) 205 E) 210 


6. ABC üçgen, [AE], [BD] ve [AD] açıortay 
B, A, F doğrusal, m(BCA)=4x, m(AED)=3x 



Buna göre, m(BDA)=a kaç derecedir? 

A) 18 B) 20 C) 30 D) 36 E) 42 
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Test / 13 


7. ABC üçgen, [BD], [CF], [CD] açıortay 
m(BAC)=m(DFC)=oc, B, C, K doğrusal 
A 



Buna göre, m(BDC) kaç derecedir? 

A) 30 B) 35 C) 45 D) 50 E) 60 


10. [AB], [CB] açıortay, DA ±CE 



Buna göre, m(ABC) kaç derecedir? 

t 

A) 30 B) 40 C) 45 D) 50 E) 60 


8. ABC üçgen, [BD], [CD], [BE], [CE] açıortay 
m(BDC)=2m(BEC) 



Buna göre, m (KAL) kaç derecedir? 

A) 30 B) 40 C) 45 D) 50 


1 1 . ABC üçgen, [CF] açıortay, m(BAD)=70°, m(DAC)=40° 
A 



A) 15 B) 20 C) 25 


D) 30 E) 35 


E) 60 


9. Aşağıdaki şekilde [AD] ve [CD] ABC üçgeninin dış açı- 
ortayları ve m(BDC)=40° dir. 


1-C 



Buna göre, m (CAD) kaç derecedir? 

A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 


2- D 


3-E 


4-C 


5-B 


E) 50 


12. ABC üçgen, m(BAD)=m(DAC)=60° 
m(ABE)=m(EBC)=25° 

A 


6-D 


7-A 



A) 100 B) 115 C) 120 D) 125 E) 140 


8-E 


9-E 


10-C 


1 1 -B 


12-B 
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1, ABC üçgen, |AB| = |BC|, |CD| = |CA| 
m (ACD) - m (ABC) = 1 0° 

A 



Buna göre, m(BAD) kaç derecedir? 

A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 




Buna göre, m(BAD) kaç derecedir? 

A) 140 B) 135 C) 130 D) 125 E) 120 


2. | AB | = | BD | , |BC|=|CD| 

m(BCD)=40°, m(ABD)=150° 


A 



Buna göre, m(CDA) kaç derecedir? 


5. ABC üçgen, [AD]_L[AC], |AB| = |AC|, |DC|=2|BD| 


A 



Ç 

Buna göre, m(BAD) kaç derecedir? 

* A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30 


A) 80 B) 85 C) 90 D) 95 E) 100 


6. ADC üçgen, [AD] X [BC] 

|AE| = |EC| = [BD| , m(CBE)=27° 


A 



A) 35 B) 40 C) 45 D) 50 E) 55 t A) 36 B) 40 C) 42 D) 48 E) 54 


oo 
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7. ABC üçgen, [BD] açıortay 

|BE| = |BD| = |BCJ, m{BAC)=30° 


10. ABC üçgen, m(EBA)=m(BCD)=50° 
m(EBC)=30°, m(DCA)=25° 



Buna göre, m(BED) kaç derecedir? 

A) 60 B) 70 C) 75 D) 80 E) 85 



Buna göre, m(CDE)=a kaç derecedir? 

A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30 

11. ABC üçgen, |AD| = |DE|, |CE| = |CB|, m(ACB) =cc 


8. ABC üçgen, |AB| = |AC|, |CF| = |CE|, m(ADF)=15“ 




Buna göre, DEC açısının a cinsinden ifadesi aşa- 
ğıdakilerden hangisidir? 


C) 180° -3a 


Buna göre, m(DAC) kaç derecedir? 

A) 30 B) 40 C) 45 D) 50 E) 60 1 

C 

9. K, ABC üçgeninin iç açıortaylarının kesim noktasıdır. t 
| AB | = | AC | , |AE| = |EB|, |AF| = |AD|, m(E'DF)=24° E 


D) 90° -a 



12. ABC üçgeninde, m(ABC)=30° 
m(DCB)=45°, |AD| = |BC| 



Buna göre, m(DAC)=a kaç derecedir? 

ç 

A) 36 B) 40 C) 44 D) 46 E) 48 b 
1-A 2-B 3-D 4-A 5-E 6-A 


Buna göre, m(BAC) kaç derecedir? 

A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 


8-B 9-C 
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3. ABC üçgeninde | AB 1 = 3 cm, | AC | = 5 cm ve 


1 . ABC üçgeninde m(BAC)=30° ve m(ABC)=70° dir. 


Buna göre, a, P ve 0 açıları arasındaki sıralama 
aşağıdakiierden hangisidir? 


Buna göre, a, b, c arasındaki sıralama aşağıdaki' 
terden hangisidir? 


E) 0<|3<a 


D) (3<a<0 


2. ABC üçgeninde m(BAC)=40° ve m(ABC)=70° dir. 


4. m(BAC)=50°, m(ACD)=50‘ 

m(ÂBC)=55°, m(CAD)=60‘ 


Buna göre, aşağıdakiierden hangisi doğrudur? 


Buna göre, en uzun kenar aşağıdakiierden hangi- 
sidir? 


Geometri Soru Bankası A 
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Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 


A) [AC] B) [AB] C) [AD] D) [AE] E) [CD] t 

^ A) | BDJ < |ADj B) | AC | < | AB | C)|AB|<|CD| 

" D) |AB|<|AD| E) | DC| + |AB| < | AD [ 


6. m(AEB)=40°, m(ÂBE)=60°, m(BED)=60° 

m (EDB)=50°, m(BDC)=60°, m(DCB)=70° s 9. ABC üçgen, m(CAB)=100», |AB|>|AC| 



ABC? ^ B 

R „ n . _ Sra , Buna göre, m(ABC) nin alabileceği en büyük tam 

sidir? 9 ’ UZUn kenaf aşagldakllerden han 9‘- J sa y değeri kaç derecedir? 

A)[EB] B) [BD] C) [EDJ D) [AB, E) [BC] * 39 B> 4 ° 0,41 D| 42 E l 43 


7. [FE] 1 [EA] , [ED] 1 [DA] , [DC]1[CA], [CB]1[BA] 



Buna göre, en uzun kenar aşağıdakilerden han- 
gisidir? ? 

A) [EF] B) [AC] C) [AD] D) [AE] E) [AF] ğ 
2-C 3-E 4-C 5-A 


10. ABC eşkenar üçgen, m(BAD)=10°, m(CAE)=20° 
|AD| =e, |AE|=d, |BC|=a 
A 



‘ L — ^ X 

D B a C E 

Buna göre, a, d, e arasındaki sıralama aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 

A) a<d<e B) a<e<d C) e<a<d 

D) e<d<a E) d<a<e 

6-0 ^E 8-D 9-A 10-Bİ 
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Buna göre, |BC| nin alabileceği en büyük tam sayı j Buna göre, ABC üçgeninin çevresinin alabileceği 

değeri kaç cm dir? en küçük tam sayı değeri kaç br dir? 


A ) 5 B ) 7 °)8 D) 9 E) 10 ' A) 16 B) 17 C) 18 D) 19 E) 24 


Ç 



Buna göre, |BD|=x aşağıdakiierden hangisi olabi- 


Buna göre, | AB | nin alabileceği kaç farklı tam sayı " 
değeri vardır? £■ 

“ A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12 

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 t 


1 12 . ABC ve ACD üçgen, | CD | =12 cm, |BC|=8 cm 

9 . Çevresi 24 cm olan üçgenin kenar uzunlukları birer ~ |AD|-6cm, |AB|=3cm, [AC|=xcm 


tam sayıdır. j? ^ 
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1 . ABC kenar uzunlukları 3 cm, 4 cm ve 5 cm olan bir dik S 
üçgendir. j- 


A 



B 5 C E 5 F 


m(EDF)=a geniş açı olduğuna göre, x aşağıdakiler- j 
den hangisi olabilir? „ 

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 


4. ABC kenar uzunlukları 5 cm, 12 cm ve 13 cm olan bir 
dik üçgendir. 


A D 



B 13 C E x F 


a geniş açı olduğuna göre, x in alabileceği kaç 
farklı tam sayı değeri vardır? 

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 


2. ABC kenar uzunlukları 6 cm, 8 cm ve 10 cm olan bir dik 
üçgendir. 


D 



B 10 C E x F 

m(EDF)=a dar açı olduğuna göre, x aşağıdakiler- t . 
den hangisi olamaz? 


5 . ABC kenar uzunlukları 8 cm, 15 cm ve 17 cm olan bir 
dik üçgendir. 



B 17 C E x F 

m(EDF)=<x geniş açı olduğuna göre, x in alabilece- 
ği en küçük tam sayı değeri kaçtır? 


A) 1 B) 3 C) 5 D) 7 E) 9 


A) 9 B) 14 C) 16 D) 18 E) 22 


3. ABC dik üçgeninde, m(BAC)=90“, |AB|=6 cm ve 
| AC | =8 cm dir. 


A 



B C 


P noktası ABC üçgeninin iç bölgesinde olduğuna 
göre, | PB | + 1 PC | toplamının en küçük tam sayı de- 
ğeri kaçtır? 


6. ABC kenar uzunlukları 6 cm, 8 cm ve 1 0 cm olan bir dik 
üçgen ve m(EDF)=a dar açıdır. 



Buna göre, x aşağıdakiierden hangisi olabilir? 


A) 9 B) 10 C)11 D) 12 E) 13 1 A) 4 B) 5 C) 6 D) 8 E) 9 
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D, ABC üçgeninin iç bölgesinde bir nokta ve 
|AB|=8cm, |AC|=6cm, |BD|=4cm dir. 



Buna göre, [DC| aşağıdakilerden hangisi olabilir? 


A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) 13 b 


Test / İS 


1 0, Aşağıdaki grupların hangisi ya da hangilerinde ve- 
rilen elemanlar yardımı ile bir üçgen çizilebilir? 

|. a =6, b=4, m(C)=90° 

il. a =4, c=8, m(C)=90° 


III. a=6, m(A)=90° 


A) Yalnız I 


D) I, II ve III 


C) Yalnız II 


E) I ve lil 


«'Mi 

mm 



OO ' __ 


mu v ^ 


Dik üçgen ve ĞMM EsığmMan / 1 




GttsMî 


âo Bi 


Test / 19 


8. ABC üçgen, |BD| = |DC|, |AB|=4cm, |AC|=6cm 



” 11. I. a=4 cm, b=5 cm, h h =6 cm 

Js ^ ^ 

II. m(B)=m(C), n A =n c =4 cm 

t . III. a=3 cm, b=6 cm, m(C)=15° 

, .■> Yukarıdaki grupların hangisi veya hangilerinde ve- 

■fj rilen elemanlar ile bir üçgen çizilebilir? 


A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III 

D) I ve II E) I, II ve III 


Buna göre, |AD| nin en büyük tam sayı değeri kaç 
cm dir? - 


[AB]±[AC], [BC]±[CD], | AB |=3 cm 
|AC|=4cm, |DC|=12cm 



Buna göre, BCD üçgeninin çevresi kaç cm dir? 


A) 25 B) 26 C) 27 D) 29 E) 30 1 


3. m (ADC) = m (CAB) =90°, |DC|=2cm 

|DA|=3cm, |AB|=6cm 



Buna göre, |BC| kaç cm dir? 


A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11 


A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 2 I' 


9. Aşağıda kenar uzunlukları verilen üçgenlerden j 
hangisi çizilebilir? t 


A) a=2 
b=2 


B) a=4 
b=2 


D) a=1 
b=3 


C) a=1 
b=2 


E) a=2 
b=3 


12. Aşağıdaki grupların hangisi ya da hangilerinde 
verilen elemanlar yalnız bir üçgen belirtir? 

I. m(A)=60°, b=4 cm, h b =6 cm 

II. m(C)=30°, a=5 cm, c=8 cm 

III. m(A)=50°, c=8 cm, v c =5 cm 

IV. m(B)=30°, a=8 cm, b=4 cm 

A) I, III ve IV B) Yalnız I C) II, III ve IV 

D) II ve IV E) I, II, III ve IV 


2. ABC üçgen, [AD]_L[BC], |BD|=8cm 
|DC|=4cm, |AC| = 2VÎ3^ cm 



D 4 C 


Buna göre, | AB | kaç cm dir? 


A)7-/2 B) 10 C)6^ D) 15 E) 17 t 


4. ABC üçgen, [AB]J_[BC], |AD|=7cm 
|DB| =9 cm, |DC|=15cm 



A 7 D 9 B 


Buna göre, |ACj kaç cm dir? 


A) 17 B) 18 C) 20 D) 24 E) 25 
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5. ABC üçgen, [AB]_L[AC], |AD| = |BD| 
|AC|=6cm, |DC|=5cm 



D 5 


Buna göre, | AB | kaç cm dir? 


A) 6 B) 8 C)6x/2 D)4x/5 E) 9 


8. ABC üçgen, [AB]±[AC], |BC|=115cm, |AC|=69cm 



Buna göre, |AB|=x kaç cm dir? 


A) 84 B) 86 C) 88 D) 92 E) 94 


1. ABC üçgen, [AD]1[BC], |AB|=30br 
| BD |=18 br, |DC|=7br 



18 D 7 C 


Buna göre, |AC| kaç br dir? 

A)10V6 B) 25 C)8 VÎÖ D) 5^26 E)10s/7 


4. ABC dik üçgen, [AB]1[BC] 

|AC| + |BC|=6cm, |AB|=4cm 



Buna göre, |BC| kaç cm dir? 


C) 2 D) 


6. ABC üçgen, [AB]_L[BC], |AD| = |DC| 
|AB|=4cm, [BC|=8cm 



9. ABC dik üçgen, [AC]X[BC] 

|AD| = 2V5 cm, |BD| = |DC|=2cm 


Buna göre, |BD| kaç cm dir? 


A) 3^2 B) 2%/ö C) 2yfĞ D) 5 E) 2 y/f 



B 2 D 2 C 


Buna göre, | AB [ kaç cm dir? 


A)2n/6 B) 5 C)2yff D) 4 E) 6 


2. ABC üçgen, [AB]±[BC], |BD| = |DC| 
|AB| = 2a/ 2 cm, |AC|=4cm 



A 2/2 B 

Buna göre, |AD| kaç cm dir? 

A) 3 B) yf\Ö C) 2V3 D) yf\3 E) sHE 


5. ABC üçgen, [CB]1[AB], |AD|=3cm, |DB|=4cm 



A 3 D 4 B 


Buna göre, | AC | 2 - 1 DC | 2 farkı kaç cm 2 dir? 


A) 65 B) 56 C) 40 D) 33 E) 30 


7. [AB]J_[BC], [AD]1[DC], |BC|=4cm 

| AB |=2 cm, |AD|=3cm 



Buna göre, |DC| kaç cm dir? 


A) sB 5 B) Vî 3 C) 2y[3 D) VTT E) 3 


10. ABD üçgen, [AD]1[BC], |AE| = |ED| 
|EC|=5cm, |DC|=4cm, |BD|=8cm 



D 4 C 


Buna göre, |AB| kaç cm dir? 


A) 3VTÖ B) 7yİ2 C)10 D) 6^ E )2y/3Ö 


3. ABC üçgen, [AB] ± [DC], |EC|=3|DE| 
|AD|=9cm, |BE|=5cm, |AC|=15cm 



Buna göre, | BC | =x kaç cm dir? I 

b 

A) 12 B) 2\/37 C)5y/6 D) 3 fff E)4,/ÎÖ" t 


6. m ( AEF) = m ( ADE) = m( ABC) = m ( ACD) = 90“ 

[ AB | = ! DC | = | ED | = 1 FE | = 1 cm, |BC|=2 cm 


A 1 B 


Buna göre, ] AF | kaç cm dir? 


k)4f B) 2%[2 C) 3 D )yfW E)2f3 
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Test / 20 


Mir Üçgen ve OMsî BağmMsm / 3 


Test / 21 


[BA]J_[AC], [AE]J_[EC], | AB | =20 cm 
|BC|=25cm, |CE|=9cm 

A 



Buna göre, |AE| kaç cm dir? 

A) 12 B)3n/T5 C)2İ33 D) 8 İ2 E)6İ3 


8. m(ADC)=90°, m(ABC)=90°, |DC|=2cm 

|BC|=4cm, | AB |=6 cm 

D 



£ 


Buna göre, | AD | kaç cm dir? 

A) 3İ5 B)4İ3 C)5İ2 D)2n/T5 E) 8 


9. [AB]-L[BC], [AD]_L[DC], |AB| = |BC| 

| AD 1=6 cm, [DC|=8cm 



10. ABC üçgen, [AB]_L[BC], |AD| = |DC| 
|BCj=4cm, | AB |=8 cm 



Buna göre, |DB| kaç cm dir? 

A) 4 B)2n/3 C) 3 D) 2İ2 E) 2 


11. ABC dik üçgen, |BD| = |DC| = |AC|, ]AB| = ^/îÖcm 

A 



Buna göre, | AD | kaç cm dir? 

A)İ2 B)İ3 C) 2 D) 76 E) 2İ2 


12. ABC üçgen, [AB] J_[BC], |AD| = |DB] 
|AC|=8cm, |BC|=4cm 



Buna göre, |BC| kaç cm dir? 


Buna göre, |DC| kaç cm dir? 


A) 6 B) 2gÖ 

C) 3-JE 

D) 4 r/3 

E) 5 12 ç 

A) 5 

B) 2İ7 

C) r/3Ö 

D)4r/2 

E) 6 

1-B 2-B 3-E 

4-B 

5-D 

6-B 7-A 

8-B 

9-E 

10-C 

11-C 

12-B 


1. ABC dik üçgen, [AC]_L[BC], [BD| = |DC| 
|AB|=5cm, |AD]=4cm 



Buna göre, |AC| kaç cm dir? 

A) 3 B) %/ÎÖ C) 2İ3 D) g\3 E) gE 


2. [AB] -L [BC] , [BC]_L[DC], |AB|=4cm 

|BC|=5cm, |DC|=8cm 
A 


Buna göre, A ile D arasındaki uzaklık kaç cm dir? ? 
A) 12 B)5İ6 C)4gÖ D) 13 E) 15 


3. ABC üçgen, [AD]_L[BC], |AB|=5cm 
|AC]=4%/2cm, |BC|=7 cm 
A 



Buna göre, |DC| kaç cm dir? 

A) 5 B) 2İ6 C) 2g D) 4 E) 3 


4. ABC üçgen, [AD]_L[BC], |BD|=3 cm, |DC|=5 cm 
A 





Buna göre, |AC| 2 - | AB | 2 farkı kaç cm 2 dir? 


A) 9 B) 12 C) 13 D) 15 E) 16 


ABC üçgen, [AB] J_[BC], |AD| = |DB| 
| AC | = 3r/3cm , |DC|=3cm 



A D 

Buna göre, |BC| kaç cm dir? 


A) 2İ2 B) -İ7 C)g D) r/3 E) 2 


[AE]_L[BC], |AB|=5 cm, |AC|=7cm 
| BD | =2 cm, |DE|=1 cm 
A 





Buna göre, |EC| kaç cm dir? 

A) 6 B) İ35 C) 4r/2 D) İ3Ö E) -J23 
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7. ABC üçgen, [BD] _L [AC], |AB| =4 cm 
|BC| = VÎ3cm , |EC|=1 cm 



Buna göre, |AE| kaç cm dir? 

A) 1 B) VI C) 2 D) İ6 


8. ABC üçgen, [CH]±[AH], |AC|=7 br 
|AB|=3 br, |BC|=5 br 



Buna göre, | BH | =x kaç br dir? 


A) 3 B) - C) 2 D) • 


E) 3 




E)1 


10. ABC üçgen, [AE]_L[BC], |AB| = |DC| 
|AD|=2 cm, |BE|=2cm, |EC|=4cm 
A 



Buna göre, |AC| kaç cm dir? 

A) 5 B) 2^7 C) VIÖ D) 4V2 


1 1 . ABC dik üçgen, [AB] _L [BC], | AC | =26 cm 
|DC|=25 cm, |DB|=7cm 
A 



Buna göre, |AD| kaç cm dir? 

A) 3 B) 4 C) 5 


E) 6 


Test / 22 


1 . ABC üçgen, [AB] 1[AC], [AD]_L[BC], |BD|=2cm 
| DC | =6 cm dir. 

A 


4. ABC üçgen, [AB] _L[AC], [AD]_L[BC], |BD|=8cm 
|DC| = | cm, |AD|=x, |AB|=y 




A) 3%/6 B)2n/T3 C) 5\İ2 D) 7 E) 4^3 1 A ) 12 B ) 14 C ) 16 D ) 18 E ) 20 


2. ABC üçgen, [AB]±[AC], [AD]_L[BC], |AD|=2cm 
| BD | =1 cm dir. 

A 



Buna göre, |AC|=x kaç cm dir? 

A) 2^5 B)2İ6 C) 5 D) 2İ7 E) 4 J2 


5. ABC üçgen, [AB]±[AC], [AH]_L[BC], ] BH [ =2 br 
| HC| = 2|AH | dir. 

A 


J’ 



A) 8 B) 9 C) 10 D) 12 E) 15 


D) 6 E) 7 


9. ABC üçgen, [AH] _L[BC], |AB|=13cm 
|AC|=15cm, |BC|=14cm 
A 



Buna göre, | AH | kaç cm dir? 


12. [AB]//[DC], [AB]±[AD], [DC]1[AD] 

|AB|=9cm, |BC|=10cm, |AD|=8cm 
A 9 B 



Buna göre, |AC| = x kaç cm dir? 


A) 12 

B) 11 

C) 10 

D) 9 

E) 8 j' 

A) 15 

B) 16 

C) 17 

D) 20 

E) 23 

1-D 2- D 

3-D 

4- E 

5-D 

6- E 7-C 

8-B 

9-A 

10-D 

11-A 

12-C 


3. ABC üçgen, m(BAC)=m(ADC)=90° 
)AD| = 2%/5cm , |DC|=5cm 



A) 4 J 5 B)6j2 C) 8 D) 5^2 E) 6 


6. ABC üçgen, [AB]_L[AC], [AD]1[BC] 
|AB|=6cm, |AC|=8cm 
A 



Buna göre, |AD| kaç cm dir? 


A|f B)3 C)'{ 


D) 4 E) 


24 


49 


Geometri Soru Bankası A 


Geometri Soru Bankası A 


48 



Bük üçgen ve ÖMt BağmMsm / 4 


Test / 22 


BMk Üçgen ve ÖMii BağmMan. / S 


Test / 23 


ABC üçgen, [AB] 1 [AC] , [AD] 1 [BC] , | AB | = 6 cm 
| AC| =8 cm dir. 

A 



A) 3,6 B) 5 C) 5,2 D) 6,4 E) 6,8 


8. ABC üçgen, [AB]X [AC], [AD]X[BC], |AB| =6 cm 
| DC | =9 cm dir. 

A 



A) 5 B) 3^3 C) 2yjî D) 4^2 E) ^35 


10 . ABC üçgen, [AB]_L[AC], [AH]X[BC] 
|BH|=9cm, |HC|=16cm 
A 



A) 2 


B) 3 


C) 4 


D) 5 


E) 7 


11 . ABC üçgen, [AH]X[BC], [AB]X[AC] 
|AB|=9cm, |AC|=12cm 
A 



A)Ş B) 3 

O 


C) 


23 






9 . ABC üçgen, [AH]X[BC], |BH|=12cm, |HC|=75cm 
A 


12 . ABC üçgen, [AB]1[AC], [AH]J_[BC], |BH|=16cm 
| HC| =36 cm dir. 

A 




A) 20 

B) 25 

C) 27 

D) 30 

E) 35 ç 

< 

B >! 

C) — 

13 

D) A 
' 13 


1-E 2-A 

3-E 

4-C 

5-C 

6-E 7-D 

8-B 

9- D 

10-D 

1 1-E 

12-B 


ABC üçgen, m(ABC)=m(BHC)=90° 

|AH|=p, |HC|=k, |HB| = ^/7cm p-k=6cm 
A 



Buna göre, |AC| kaç cm dir? 

A) 7 B) 5n/2 C) 8 D) 6n/2 


E) 9 


ABC üçgen, [AB] L[AC], [AE]X[BC] 

| AD | = | DE | , | BE j =2 cm, |EC|=8cm 
A 



Buna göre, | BD | kaç cm dir? 

A) -J~5 B) \/6 C) 2n/2 D) 3 


E) BÖ 


3 . ABC üçgen, [AB]_L[AC], [AD]X[BC], |AB|=1 br 
| AC | =2 br dir. 

A 



Buna göre, 15^1 oranı kaçtır? 
IBD1 


A) 1 B) -İ2. C) 2 D) 242 E) 4 


SI 


ABC üçgen, [AB]X[AC], [AD]X[BC], |DC|=x 
|BD|=y, x 2 +y 2 =17 cm 2 , x+y=7 cm 


A 



Buna göre, |AD| kaç cm dir? 


A) 242 B) 3 C)2 43 D) 4 E) 3 44 


ABC üçgen, [AD] X[BC], [AB]X[AC], |DC|=3cm 
] BD | =3 ] AD 1 dir. 



A) 9 B) 8 C) 6 D) 5 E) 4 


ABC üçgen, [AB]X[AC], [AE]X[BC], |AD|=3|DE| 
|BE|=8cm, |EC|=18cm 
A 



Buna göre, j BD | kaç cm dir? 


A) n/69 B) 440 C)6n/2 D)V^ E)5n/3 

Geometri Soru Bankası A 
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DEz Üçgen ve ÖMit BsığmMsm / <3 


Test X 24 


ifc üçgen ve ÖMit Bağmiûmı X 7 


Test X 23 


7. [AB] X [AD] , [BC]_L[DC], [AF]X[BD], [CE]X[BD] 
| AD I =3 1 AB | , |BF|=2 cm, |FE|=3 cm 


10. ABC üçgen, [AB]_L[AC], [AD]X[BC], m(ABC)=60° 


]BC|=12cm 


ABC dik üçgen, m(BAD)=30° 
m(BCÂ)=45°, |AC| = 6V2cm 


[AB]X[BC], [AD]X[DC], m(BAD)=60° 
|AD| = 6V3cm, |DC|=4cm 



Buna göre, |CE| kaç cm dir? 


A) 5 B) 4n/2 C) 6 D) 3^5 E) 5^3 t . 



Buna göre, |AD| kaç cm dir? 

A) 3 B) 2^3 C) 2s[E D) 3^3 E) 6 



Buna göre, |AD| uzunluğu kaç cm dir? 


A) 2^3 B) 3ı/3 C) 4%/İ3 D) 5 73 E) 6^3 £ 



Buna göre, |BC| kaç cm dir? 


A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 


8 . [AD] X [DC] , [AB] X [BC] , [DE] X [AC] , [BF] X [AC] 

| AD |=15 cm, |DC|=20cm, |BC|=10cm 



11. ABC üçgen, m(BAC)=m(CDE)=90°, m(BED)=30° 
|ED|=4^cm, |AE|=1 cm 


Buna göre, |EF| kaç cm dir? 


A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12 j- 



B D 


Buna göre, |DC| kaç cm dir? 


A) 16 B) 14 C) 12 D) 10 E) 8 


2. ABC, ABE birer dik üçgen, m(BAC)=45° 
m(EBC)=15°, | AE | = 3%/2 cm 



Buna göre, | BC | uzunluğu kaç cm dir? 


A) 4 B) 5 C) 6 D) 6^2 E)6-j3 


5. ABC üçgen, m(ABC)=30°, m(ACB)=45°, |AB| =12 cm 



Buna göre, |AC|=xkaçcm dir? 


A) 4n/2 B) 4^3 C) 3a/6 D) 6-^2 E) 6^3 


ABC üçgen, [AB]X[AC], [AD]X[BC], m(ACB)=30° 
|BD| =4 cm 



B 4 D C 

Buna göre, |DC| kaç cm dir? 

A) 4^3 B) 8 C) 61/3 D) 12 E) 8^3 


12. ABC üçgen, [AB]X[AC], [AH]X[BC], [HE]X[AC] 
m(BCA)=30°, |BH| = V3 cm 



B yâ H 

Buna göre, |EC| kaç cm dir? 

A) 3 B) 2^3 C) 4 D) 3ı/2 


3. ABC üçgen, m(ABC)=45° 

| AB | = 5^2 cm, |BC|=17cm 



Buna göre, |AC| kaç cm dir? 


A) 12 B) 13 C) 15 D) 17 E) 20 


6. ABC üçgen, m(ABC)=45°, m(ACB)=30° 
| AB | = 2-J2 cm 



Buna göre, |AC|=x kaç cm dir? 


A) 2^3 B) 4 C) 3v/2 D) 2g E) 6 


fimin f'.iri Grktu Flnnlzzmı A 
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Dük üçgen ve OMM BağmMsm / 7 


7. ABC üçgen, m(BAC)=105°, m(ABC)=45°, |AB|=4cm 
A 



Buna göre, |AC| kaç cm dir? 

A) 3,/2 B) 5 C) 2^6 D) 4 J 2 


E) 6 


10 . ABC üçgen, m(ACB)=30° 

I AC | =4 cm, |BC| = 473 cm 
A 


A) 2^3 B) 4 C) 3 V 2 


Test / 25 



D) 5 E) 6 


Üçgen ve 


W1 ■/ 5 


ABC üçgen, m(ABC)=30°, |AB| = |ACl=xcm 
| BC | =(x +273) cm 

A 



A) 6 B) 3 C) 3 + 73 

D) 3^3 +3 E) 3^3 


4. ABC dik üçgen, [CB]_L[AB] 
m(CAB) = 15°, |CB|=3 cm 


Test / 25 



Buna göre, [AB | kaç cm dir? 

A) 2 + -J3 B) 3 + -J 3 C) 3 + 2-^3 

D) 6 + -\/3 E)6 + 3ı/3 



11 . ABC üçgen, [AB]1[BC], [BF]_L [AE] 
|FD| = |DB| , |AF| = |FC| = 2V3cm 


S. ABC üçgen, m(BAC)=120°, |AB|=3cm, |AC|=6cm j- 
A 1 

-C 

120” 


z 


Buna göre, |BC| kaç cm dir? t , 

Ç 

A) 2VlO B) ÜS C) 7 D) 2VÎ3 E) 3^7 1 



Buna göre, |ED| kaç cm dir? 

A) 1 B) 72 C) 73 D) 2 E) Tö 


12 . ABC üçgen, [BD] _L [AC], m(ABC)=90°, m(BEF)=30° 
|DC| = | FC | , |EF] = |BD|, |BF|=2cm 


b 

b 

2. ABC üçgen, m(ABC)=15°, m(ÂCB)=30°, | AB | =2 cm i 

A * 

Buna göre, |BC| kaç cm dir? 

A) 272 B)7TÖ C)273 D) 4 E) 272 +2 


5, ABC dik üçgen, [AB]_L[BC] 
m(BCA)=22,5°, | AB | =2 cm 

A 



A) 2(72+1) B) 3 +72 C)72+1 

D) 272+1 E) 372 +2 


9 . ABC üçgen, m(BAC)=135° 

| AB| =2 cm, |AC|= 672cm 
A 



A) 9 B) 10 C)11 D) 12 E) 13 

1-C 2-C 3-B 4-B 5-D 6-B 


A 



Buna göre, |AD| kaç cm dir? 

A) -Ş- B) 8 C) — D) 6 E) — 
3 3 3 


7"D 8-E 9-B 10-B 11 -A 12-Eİ 


3. ABC üçgen, m(ABC)=45° 

m(ACB)=75°, |BC | = 476 cm 


A 



Buna göre, |AC| kaç cm dir? 

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 £ 



Buna göre, |AB| kaç cm dir? 


A) 8 -473 B)10-573 C)12-473 

D)12~673 E)15-873 


Geometri Soru Bankası A 
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7. ABC üçgen, m(ABC)=60°, m(ACB)=15°, ]AB|=2 cm 


10, ABC üçgen, m(ABC)=30° 
m(ACB)=15°, | BC | = 6^2 cm 


A 



-ç Buna göre, |AC[ kaç cm dir? 

A) 2 + 2V2 B) 4 + 2V3 C)6 + V3 


D) 6 - 2^3 E) 8 - 2V3 £ 

S A) 2-J2 B) 2V3 C) 3V2 D) 4n/2 E) 6 



8. ABC üçgen, m(ABC)=45° 

m(ACB)=15°, |AC| = 4V3cm j- 


A 



C 

A) 6 B) 8 C) 6^2 D) 6V3 E) 8V3 - ç 



Buna göre, |AB| kaç cm dir? 

A)3-V3 B) V3 — 1 C)2-,/3 

D) 2t/3 -2 E)2V3-3 




e 12. [AD]_L[AB], m(DCB)=150°, [AB|=7cm 
j |DC|= 6 t/ 3 cm, |BC|=4cm 



D) r 4 + ^ E) 4 + 2ı/3 1 A) 8 B) 10 C) 6^3 D) 12 E) ?V3 



Geometri Soru Bankası A 


’£ Ucgen ve Ol 


Ism / 8> 


Test / 27 


[AB]1[BC], m(BAD)=45°, m(BCD)=30° 
|AD| = 2>/2cm, |DC| = 4N^3cm 

A 

fe\272 


I 4. 


Buna göre, |BC| kaç cm dir? 

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 


E) 8 S 


ABC dik üçgen, [AB]_L[AC], m(ADC)-45° 
m(ACD) = 15°, |AD|=V2 cm 
A 





/V 5 ° / 

ıgT~-^ 


D B 

Buna göre, |BC| kaç cm dir? 

A) 2V2 B) 2V3 C) 4 • D) 2V5 


2. ABC dik üçgen, [AB] _L[BC], m(BCD)=60° 
| AC |=10 cm, | AB | =6 cm, |DC|=5 cm 
A 



Buna göre, |BD| kaç cm dir? 

A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 


ABC dik üçgen, [AB]±[AC], m(ADB)=60° 
| AB | = 15 cm, |AC|=20cm 
A 



B D 

Buna göre, | AD | kaç cm dir? 

A) 8-v/2 B) 81/3 C) 9V3 


D) 15 E) 18 


E) 12 ş. 


3. [AB]1[AC], [BC]±[CE], m(DEC)=45° 

| AC i = | CE | , [ DE |= 6^2 br, |BE|=6V5br 



Buna göre, |AB| kaç br dir? 

A) 6^6 B) 81/3 C) 8^2 D) 61/3 


6. ABC dik üçgen, [AB] 1 [AC], m(ADC)=45° 

|AB|= I5V2 cm, |AC|= 2 oV 2 cm 
A 



/V 5 ° ..1 

D B 


Buna göre, | AD | kaç cm dir? 

A) 24 B) 25 C) 26 
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SkMmnm ve Eşkeımr Üçgen / 2 


7. ABC üçgen, [AB]1[BC], [DE]_L[AC] 
|DB|=3cm, |AB|=4cm 


Test / 29 



C D 3 B 

Buna göre, |CB| kaç cm dir? 

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10 


8. ABC üçgen, [DE]_L[BC], |BE| = |EC| 
| AB |=6 cm, |AC|=8cm 

A 

6 / |\ 


Buna göre, | DC | nin kaç farklı tam sayı değeri var- 
dır? 


A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 t- 


1 0. ABC üçgen, [AE] açıortay, | BE | = | EC | 
[ED]A[AC], |DC|=2cm, [AB|=12cm 

A 



B E C 

Buna göre, |BC| kaç cm dir? 

A) 6,/2 B) 4^5 C) 2 V 2 I D) zgö E) 4^6 

11. ABC üçgen, [CE]1[AB], [BD]±[AC] 

I BD| = |CE|, |FD|=3cm, |DC|=4cm 

A 



Buna göre, |BC| kaç cm dir? 

A) 8 B) 6 V 2 C) 4V5 D) 7 V 2 


9. ABC üçgen, [DE]1[AC], |AE| = |EC| = |DE[ 
| BD | =2 1 DC | , [AB| =5 cm 

A 



B D 

Buna göre, |DC| kaç cm dir? 


2-D 3-B 


C) 2 V 3 

D) 1 /T 0 

E )Vİ 

4-D 

5-C 

6-D 


12. ABC üçgen, [AB]1[BC], m(CAB)=45° 
nrı(DCB) = 15°, |DC| =4 cm 



A D B 

Buna göre, |AD| kaç cm dir? 

A) 4 B) 2 V 3 C) 2 .-J 2 . D) 2^3 -2 E) 4^2 -3 
8^C 9-İ 10-E 1 f-C 1 2-Cİ 


Geometri Soru Bankası A 



kKsmsır ve Eşkenar Üçgen. / . 


Test / 30 


7. ABC üçgen, [AE]X [AD], |AE| = |AD| 
m(BAE)=15°, m(ACB)=30°, |ED|=4cm 
A 



A) 2^3 B) 4 C) 2.-JE 


D) 5 E) 4^2 


8. ABC dik üçgen, [AB]X[BC], m(Âcb)=15° 
m(CAB)=45°, |AD|=2cm 

C 


1-C 



Buna göre, | AB | kaç cm dir? 


A) 2 + t/3 B) 4 + t/3 C) 2 + 2t/3 

D)3 + t/3 E)3 + 2t/3 


9- ABC üçgen, [BE]JL[AC], [CD]1[AB] 

| CD | = | BE | , | AE | =24 cm, |EC|=1cm 
A 



Buna göre, [BC| kaç cm dir? 

A) 3^2. B) 4 s/2 C) 5 t/2 D) 6-J2 


E)7t 12 


1 0. ABC üçgen, [HD] ± [AB], [HE] ± [AC], [BG] _L [AC] 
m (DHB) + m (ECH) =90°, |DH|=4cm, | EH | =3 cm 



Buna göre, |BG| kaç cm dir? 

A) 4 B) 5 C) 6 


0)7 


11. ABC dik üçgen, [EK]±[AD], [EL]±[BC] 
[AD | = | DC | , | EK [ =4 cm, |EL|=3cm 
A 



Buna göre, |AB| kaç cm dir? 

A) 5 B) 6 C) 7 


D) 8 


12. ABC üçgen, m(BDC)<90°, [KE] 1 [AB] 
[KF] 1 [DC], |EK|=3 cm, |KF|=5cm 
| BD | = | DC [=10 cm, |AD|=9cm 

A 



E) 8 


E) 9 


Buna göre, |AC| kaç cm dir? 

A)10n/2 j B) 1 5 , C) 16 D)10t/3 E) 17 


2-D 


3-D 


4-B 


5-D 


6-D 


7-B 


8-D 


9-C 


10-D 


1 1-C 


12-E 


'İMzkrnıar v© Eşkenar Üçgen / 4 

i. 


Test / 31 


ABC üçgen, [AD]_L[AC], |AB| = |AC|=6 cm 
|BC|=6n/3citi 

A 



Buna göre, | AD | kaç cm dir? 

A) 2 B)3 C)2t/3 D) 4 


E)3n/3 


2. ABC üçgen, [AB]X[AC], | BD [ = ] AD | =5 cm 
| AC | =6 cm, |BE| =1 cm 

A 



Buna göre, |ED| kaç cm dir? 

A) 4 B) 3t/2 C) 2t/5 D) -JE E) 


3. ABC üçgen, m(BAD)=m(ACD)+m(ADB) 
| BD | =5 1 DC | , | AB | = | AC | = 2\/T5 cm 



A) 8 


B) 9 C) 10 D) 12 E) 15 


4. ABC üçgen, |AD| = |AC|, m(ABC)=30° 
|BD| = %/3cm, |DC| = 4T/3cm 


4/ 



A) 2 t/2 


B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 


ABC üçgen, m(BAC)=45“, |BD| = |BC| 
|AB|=7t/ 2 cm . | AD | =1 cm 
A 



Buna göre, |DC| kaç cm dir? 

A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 


6. ABC üçgen, |AB| = |AC|, m(ADC)=60° 


| BD | =4 cm, |DC|=10cm 
A 


E) 14 



GeOfflCtTİ Soru Rnnkn.Gi 


A7 


A) 6 B) 7 C) 4 t/3 D) 8 E) 6t/3 

Geometri Soru Bankası A 


■ iidzksmar ve Eşkenas Üçgen / 5 


Test / 32 


7. [BD]X[DC], m(DBA) = 105°, | AB| = | AC| =6 cm 

I BDI = IDCI 



Buna göre, | DC | kaç cm dir? 

A) 3 B) 2^3 C) 3^2 D) 2^6 E) 4 -Jî 

8. ABC üçgen, [AD] açıortay, [AD]X[BC] 

[DE] X[AC], | AD |=8 cm, |BC|=12cm 



Buna göre, |DE| kaç cm dir? 

A) — B) 3 C) — 

5 5 


D) 4 E) • 


9. m(BAD)=m(DAC), ABC ile BCE tümler açılar 
| AC|= Z-g cm , | BF | = | FC | = | ED | =2 cm 


Buna göre, ]BD[ kaç cm dir? 

A) 2,/3 B) VÎ3 C) VÎ5 D) 4 E) 2Vö 

1-C 2-B 3-D 4-E 5-C 6-A 

Geometri Soru Bankası A 


10, ABC üçgen, [AK] açıortay, [AK] _L [BC] 

[DF] _L [BC] , B, A, D doğrusal, | EF | + 1 DF | =8 cm 

D 


A 

/ 


/.\ 

P 

/ 

\ 


/ 

/ 

\ 

E 

/ 



/ 

/ 

3 



B K F C 

Buna göre, |AK| kaç cm dir? 


A) 3 B)| C) 4 D) | 


1 1 . ABC ikizkenar dik üçgen, [AB] J_ [AC] 

[ AB [ = | AC | =4 cm, m(Dİ3C)=m(Acb)=15° 
A 



Z — 

B 


Buna göre, |BD| kaç cm dir? 

A) 2 V 3 B) 4 C) 3 V 2 D) 2 V 5 E) 5 


12. ABC üçgen, | AB | = |AC| =6 cm, 90°<m(BAC)<120° 
A 


Buna göre, |BC| nin kaç farklı tam sayı değeri 
vardır? 


E) 2V5 t- 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

E) 5 

6-A 7-C 

8-E 

9-B 

10-C 

11-B 

12-Bİ 


1. [BA // [CD], m(ABD)=m(DBC)=m(BCD) 

B A 



C D s 

Buna göre, m(BDC) kaç derecedir? j 

A) 50 B) 55 C) 60 D) 65 E) 70 £ . 


2. ABC eşkenar üçgen, [AD] açıortay, |BD|=5 cm 

A 



B 5 D C 

Buna göre, Çevre(ABC) kaç cm dir? 

A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 35 


3. ABC eşkenar üçgen, [DF] 1 [BC] , [DE] _L [AB] 
|DF|=5V3cm, |DE|=4V3cm 
A 

A. 


B F C 

Buna göre, |BE| kaç cm dir? 

A) 14 B) 13 C) 12 D) 11 E)10 


ABC eşkenar üçgen, [EF] 1 [BC] 
j AE ] = ] FC | , |EF|=4r/3cm 
A 



B F C 

Buna göre, ABC üçgeninin çevresi kaç cm dir? 

A) 33 B) 36 C) 42 D) 48 E) 


5. ABC eşkenar üçgen, [ED]X[AC], |BE| = |DC|=4 cm 

A 



B 4 E C 

Buna göre, |AE| kaç cm dir? 

A) 8 B) 6 V 2 C) 7-Jz D) 4-s/7 


6. ABC eşkenar üçgen, [DE] X [BC] 
|BD|=4cm, |EC|=6cm 
A 



BE 6 C 

Buna göre, B noktasının [AC] ye olan uzaklığı kaç 
cm dir? 

A) 2 V 3 B) sgi C) 4^3 D) 5^3 E) 6^3 

Geometri Soru Bankası A 




'UsMsaoaF ve Mş&eımr üçgen / @ 


'Ip^ç-fr / CP Q 

İL O-C^İL / iJtl-1' 


1 . ABC eşkenar üçgen, [CD] açıortay 
[DE]X[AC], i EC |=9 cm 


4. ABC eşkenar üçgen, [DF]X[BC], |AD|=4cm 
| FC | =2 cm ve B, A, D doğrusaldır. 


A 



B C 

Buna göre, |BC| kaç cm dir? 

A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14 



B F 2 C 

Buna göre, eşkenar üçgenin yüksekliği kaç cm dir? 

A) 3t/3 B) 4^3 C) 5 S D) 6^3 E) 7^3 


2. ABD eşkenar üçgeninin bir kenar uzunluğu 12 cm dir. 1 5 ABC eşkenar üçgen, |AE|=3|EC| 

[EC]n[BC]={C}, |AE| = |FD| = |DC| " |BD| = |DC|, |DE|=4-/3cm 



Buna göre, E noktasının AD kenarına uzaklığı kaç t . 

cm dir? ” Buna göre, |AB| kaç cm dir? 

A)V3 B) 2 C) 2V3 D) 4 E) 3^2 ? A) 9 B) 12 C) 14 D) 16 E) 18 


3. ABC eşkenar üçgen, [DE]X[BC], |BE| = |DC| 
ABC üçgeninin çevresi 9-/İ cm dir. 

A 



Buna göre, |DE| kaç cm dir? 

A) 2 B) ^3 C) 3 D) 2-J3 E) 4 


6. ABC eşkenar üçgen, [AD]X[DF] 
[DF]X[BC], |AD| + |FC|=5 cm 
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"krnı&F ve EşMmstf Üçgen / <3 


Test / 33 


7 . ABCüçgen, [GE] ± [AC], [AD] X [BC], [CF] ± [AB] 1 10. ABC eşkenar üçgen, [BD]_L[DC] 

m(BAD)=30°, |BF|=5cm, |GD| = |GE| 1 )BD| = |DC|, |AB|=2 cm 



Buna göre, |AE| kaç cm dir? ' Buna görej |AD) kaç cm djr? 

A) 5 B) 6 C) 7 D) 5^3 E) 10 I' A) ^3—1 B)2-V3 C)2—Jz D) Ü--J2 E) 1 



r ve Eşkeımı üçgen / 7 


Test / 34' 


1. ABCüçgen, ADC eşkenar üçgen, |BD| = | DC| =4 cm 1 4. ABC eşkenar üçgen, [DE] _L [AC] 


A 1 | BD | = | AE | , |EC|=6cm 



A) 8 B) 9 C)10 D) 11 E) 12 



îwnm r Üçgen / S 


Test / 35 


7. ABC eşkenar üçgen, [PD] _L [AB], [PF] X [BC], [PE] //[AB] 
| DP | =2 cm, |PF|=4 cm, |PE|= 2^3 cm 



Buna göre, ABC üçgeninin yüksekliği kaç cm dîr? 


B) 7 C) 8 D) 9 E) 6ı/3 . 


[AB]X[AC], [DE] X [BC], [BD]X[DC], |AB| = |AC| 


|DE|=1 cm, m(DBC)=15° 



Buna göre, |AC| kaç cm dir? 


A) V2 B) 2 C) V6 D) 2 V 2 E) 3^2 


9. ABC eşkenar üçgen, [BE] X [DC] , | DE | = | EC | 



Buna göre, m(ADC) kaç derecedir? 


A) 20 B) 25 C) 30 D) 45 


10. ABC üçgen, [AD]_L[BC], m(ACB)=2m(BAD) 
|AB|=6cm, |BD|=2cm 



B 2 D 


Buna göre, | DC | kaç cm dir? 

A) 6 B) 7 C) 8 


D) 9 E) 10 


1 1 . ABC dik üçgen, [AB] X [BC], [BD] X [AE] 

| AD | = | DC | , |BE| = |ED| , |AE|=4V3cm 



Buna göre, |BC| kaç cm dir? 

A) 4^6 B)6-/3 C) 12 D) 6 -Jö E) 8^3 


12. ABC üçgen, [BE] açıortay, [AD] X [DC] 
m(BAD)=15°, |AE] = |DE[, [ EC [ =2 birim 



Buna göre, |BD| kaç birimdir? 

A) 2 V 2-2 B) 2^3 C) 2^3-2 

D) 2^3-3 E) 2 V 3 -I 


1-B 2-B 3-C 4-B 


8- D 9-C 1 0-B 11 -E 12-C| 


1 . AED eşkenar, ABC ikizkenar dik üçgen ve 

B, E, D doğrusal, |AB| = V6 birimdir. 



Buna göre, |ED| kaç birimdir? 


A) V 2 -1 B) J 3 C)V2 D) t/3-1 E) 1 


2. ABC eşkenar üçgen, [BE]X[DC], | DE | = | EC | 



Buna göre, m(ADC) kaç derecedir? 


A) 15 B) 20 C) 22,5 D) 25 


3. ABC eşkenar üçgen, m(BAD)=15°, |BD|=2cm 



B 2 D 


Buna göre, |AD|=x kaç cm dir? 


A) 1 + V3 B)V3-1 C)3 + V3 t- 

D) 2 + 2-Js E) 3 V 2 +Vö t 


ABC eşkenar üçgen, [AC]X[DE], [FE]X[DE] 

| BD | — | DC|, |DH| = |HE|, IAFI = I FEI =6 cm 



Buna göre, | AB j kaç br dir? 


A) 8 B) 9 C) 10 D) 12 E) 15 


ABC üçgen, DEC eşkenar üçgen, |AD| = |EC| 
m(BAC)=120°, IABI= -Jî cm, IDCI=1 cm 



Buna göre, | BE | kaç cm dir? 


A) 2 B) V3 C) V6 D) 3 E) 2^3 


ABC eşkenar üçgen, [DF] X [AC] 
[ DE | = | EF | , |AF|=2 cm 



Buna göre, |DC| kaç cm dir? 


A) 6 B) 8 C) 9 D) 10 E) 12 


C~PLTiri'l&î2'i Gireni iian/racj A 


Üdzlmnsnc ve Eşkennv Üçgen / 8 


7. ABC üçgen, |AB| = |AC|=4cm, 60°<m(BAC)<90° 

A 



Buna göre, |BC| nin kaç farklı tam sayı değeri 
vardır? 

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 


Test / 35 


10. ABC üçgen, |AB| = |BD|, m(ABC)=2m(DAC) 
|DC|=3cm, |AC|=9cm 
A 




B D 3 C 

Buna göre, ABC üçgeninin çevresi kaç cm dir? 

A) 36 B) 38 C) 40 D) 45 E) 48 


8D 


2jT D )/V j I/'Ülj 

ü ! J KJ.ikCj 


mı ı 


(So BĞMm 


8. ABC üçgen, [AD]_L[BC], [CE]_L[AB], | BD | = |DC| 
|AE| =6 cm, |EC|=8 cm 



B D C 

Buna göre, EBF üçgeninin çevresi kaç cm dir? 

b 

A) 12 B) 13 Ç) 14 D) 15 E) 16 İ 


11. ABC eşkenar üçgen, |BD| = |DC|, m{BDC)=150° 
|BC|= (2+2^3) cm 

A 


B 2+2 İ3 c 

Buna göre, | AD | kaç cm dir? 

A) 2 B) 2 V 2 C) 3 D) 2V3 E) 4 


Üçgende Alan / 2 

1. ABC üçgen, [AD]_L[DC], [BE] _L [AC] 
[AC|=8cm, |AD|=4cm, |BE|=3cm 
A 


’/7'Vo tnir / O/î? 

g (l /I 3iL / i-ptLJ) 


D B C 

Buna göre, |EC| kaç cm dir? 

A) 2V5 B) 2^6 C) 3^3 D) 4^2 E) 6 


3. ABC üçgen, [AC]J_[BD], |AB|=13cm 
|AD|=5cm, |DC|=7cm 

A 


Buna göre, Alan(ABC) kaç cm 2 dir? 

A) 76 B) 72 C) 68 D) 64 


9. ABC ve DEF üçgen, [AB] 1 [FC] , [ED] 1 [FC] 

|KF| = |KC|, |AL|=5cm, |EM|=7cm, |MD|=3cm 



F B 

Buna göre, |LB| kaç cm dir? 


D C 


12. ABC eşkenar üçgen, | AD | — | DC | 
m(DFC)=15°, | FB | =4 cm 



Buna göre, ABC eşkenar üçgeninin çevresi kaç cm 
dir? 


g 

D) 4 

E) — 1 

2 E . 

A) 6^3 

B)8V3 

4- D 

5-C 

6-B 7-A 

8-A 

9- D 


2. ABC üçgen, m(ABC)=m(ACB) 
|AC|=20cm, |BC[=24cm 

A 



B 24 C 

Buna göre, Alan(ABC) kaç cm 2 dir? 

A) 180 B) 192 C) 204 D) 216 E) 228 


4. ABC üçgen, [EC]1[AB], [AD]J_[BD] 

|AB|=18cm, |BC|=6cm, |EC|=4cm 

A 


Z '31. El 

B 6 C D 


Buna göre, | AD j kaç cm dir? 

A) 6 B) 8 C) 9 D) 10 E) 12 


Geometri Soru Bankası A 
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Üçgende Alsan / 1 


5. ACD üçgen, [AB]_L[BC], [AB]_L[AD] 
|AC|=10br, ]BC| =8 br, |AD| = 12br 
A 



Buna göre, Alan(ACD) kaç br 2 dir? 

A) 12 B) 36 C) 48 D) 52 


Test / 36 ■ Üçgende Akta / 2 


Test / 3T 


E) 60 


8. ABC üçgen, |BD| = |BC|, |AB|=13cm 
| AD | =1 cm, |DCl=8cm 

A 



Buna göre, A!an(ABD) kaç cm 2 dir? 

A) 6 B) 8 C) 9 D) 10 E) 12 


1. ABC üçgen, [ED] _L [AB] , [EF]_L[BC], |AB|=8 cm 
|BC|=10cm, |ED|=5 cm, |EF|=3 cm 



A)- B)- 


O- 


D)- 


E)- 


4. ABC dik üçgen, [AB] _L[BC], Çevre(ABC)=9 cm 
A 



Buna göre, Alan(ABC) kaç cm 2 dir? 


A) 2 B)- 


C) 


11 


D) 3 E) 


15 


6. ABC üçgen, |AB| = |AD|=10 cm 
|BD|=12cm, |DC|=4cm 
A 



Buna göre, Alan(ADC) kaç cm 2 dir? 

A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 


7. ABC dik üçgen, [AB]_L[AC], |AB| = |AD| 
|BD|=4cm, |DC|=6cm 
A 


f 


E) 20 



Buna göre, A!an(ADC) kaç cm 2 dir? 


9. ABC üçgen, [AE]±[BC], [CD]_L[AB] 

|AB[=12cm, |DC|=10cm, |BC|=15cm 

A 



Buna göre, |AE| kaç cm dir? 

A) 6 B) 8 C) 9 


D) 10 E) 12 


10. ABC üçgen, [ED]_L[AB], [EF]1[AC], |AB|=7cm 
|AC|=12cm, |DE|=6cm, |FE|=3cm 



Buna göre, Alan(ABC) kaç cm 2 dir? 


A) 6 B) 8 C) 9 

D) 10 

E) 12 i 

A) 30 B) 33 C) 36 

D) 39 

E) 42 

1-C 2-B 3-B 

4-E 

5-B 

6-C 7-E 8-A 

9-B 

10-D 


2. ABC üçgen, [DE]_L[AC], [AB] I [BC] 
|DE|=3cm, |AD|=5cm, |BC|=6cm 



Buna göre, Alan(DEC) kaç cm 2 dir? 

A) 4 B) 5 C) 6 D) 8 


3. ABC dik üçgen, [AB]±[BCJ, |AB|=1 cm 
|BC| + |AC|=5 cm 
A 



B C 

Buna göre, Alan(ABC) kaç cm 2 dir? 


A) 1 B) ■ 


C) 


8 




E) 9 1 


D)- 


E)- 


5. ABC dik üçgen, [AD] _L[BC], |BD|=4cm, |DC|=9cm 
A 



A) 18 B) 21 C) 24 D) 27 E) 30 


6. ABC üçgen, m(ABC)=90°, [AC]J_[BD] 
|BD|=2|AD|, Alan(ABC)=50 cm 2 

C 



Buna göre, Aian(ABD) kaç cm 2 dir? 

D) 15 


A)Ş E) 10 C)Ş 


E) 20 


79 
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Üçgende Alan / 2 


7. ABC üçgen, [AB]_L[AC], [AH]J_[BC] 
I AB I 3 


IAH I =12 cm, 


| BC | 5 

A 



B H C 

Buna göre, Alan(ABC) kaç cm 2 dir? 

A) 120 B) 140 C) 150 D) 160 E) 180 


Test / 37 'üçgende Alan / . 


10 . ABC üçgen, [AB]J.[AC1, [AE]_L[BC], |BE|=2|DE| 
DEC üçgensel bölgenin alanı 4 cm 2 dir. 

A 



BE C 

Buna göre, |AE| kaç cm dir? 

A) 3 B) 4 C) 5 D) 4İ2 E) 6 


Test / 33 


ABC üçgen,; m(ACB) =30°, |AC|=8cm, |BD|=6cm S 4, [AB]±[AC], [AD]1[BC], |BD| = |DC| 

A İ Alan(ABC)=8 cm 2 dir. 



B 6 D C 

Buna göre, Alan(ABD) kaç cm 2 dir? 

A) 24 B) 20 C) 16 D) 12 E) 8 



B D C 

Buna göre, |AB| kaç cm dir? 

A) 2 B) 2 V 2 C) 2V3 D) 4 E) 4V2 


8. ABC üçgen, [AE] _L[BC], [DF]J-[BC] 

|AE| =6 cm, |DF|=3cm, |BC|=10cm 
A 



B E F C S 

Buna göre, Alan(ABDC) kaç cm 2 dir? J 

b 

A) 12 B) 15 C) 18 D) 21 E) 24 1 


9, ABC üçgen, [AD]_L[BC], |AE|=4cm, |BC|=11 cm 
A 



B D C 

Buna göre, Alan(ABEC) kaç cm 2 dir? 


11. ABC dik üçgen, |AC|=6cm |AB| + |BC|=8 cm 
A 



B C 

Buna göre, Alan(ABC) kaç cm 2 dir? 


A) 5 B) 


C)6 D) 


12. ABC üçgen, [CD]J_[AB] 

| AB 1 = | AC |=13 cm, |BC|=10cm 
A 



B 10 

Buna göre, |DC| kaç cm dir? 


A) 11 

B) 18 

C) 22 

D) 33 

E) 44 i 

A) — 

' 13 

B) — 

’ 13 

C)^ 

' 13 

D) 3“ 

' 13 

140 

E) — 

' 13 

1-A 2-E 

3-E 

4-B 

5-D 

6-B 7-C 

8-B 

9-C 

10-B 

1 1-E 

12-D 


2. ABC üçgen, m(ABC)=45° 

|AB|=5x/2 cm, |DC|=6cm 
A 



B D 6 

Buna göre, Alan(ADC) kaç cm 2 dir? 

A) 12 B) 15 C) 20 D) 25 


3 . ABC dik üçgen, [AB] _L[BC], |AB| = |AC|,|AC|=10cm 

A 



B 10 C 

Buna göre, Alan(ABC) kaç cm 2 dir? 

A) 50 B) 45 C) 35 D) 25 E) 20 


5. ABC üçgen, |AB| = |AC| = lDE|=10cm, |BC|=16cm 

A 



B D 10 E C 

Buna göre, Alan(ADE) kaç cm 2 dir? 

A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 40 


6. ABC üçgen, [AB]1[AD], |AC| =8 cm, m(ACB)=30° 
A 



30 ° 7 \ 

D C 


Buna göre, Alan(ABD) kaç cm 2 dir? 

A) 14 B) 16 C) 18 D) 20 E) 22 


Geometri Soru Bankası A 



ÜÂ 


'*r , < ğ£ t LsÂÂ(Uİİ 


A ksöld. / LAH& 


7. ABC üçgen, [BD]±[AC], m(BAC)=2m(DBC) 
| BD j =4 cm, | AB | =6 cm 
A 



10. ABC dik üçgen, [AB]_L[AC], [AH]±[BC] 
| HC | =4 1 BH j , |AH|=8 cm 
A 


Buna göre, Alan(ABC) kaç cm 2 dir? 

A ) 6 B) 8 C) 10 D) 12 


E) 15 


8. ABC ikizkenar üçgen, [DF] 1 [BC] , | AB | = | AC | 
|DE|=6 cm, |EF|=5 cm, |BC|=12cm 
B, A, D doğrusaldır. 



V 


Buna göre, Alan(ABC) kaç cm 2 dir? 

A) 36 B) 40 C) 45 D) 48 

9. ABC dik üçgen, [CB]_L[AB], |AD| = |BC| 
| DB | =2 cm, |AC|=6 cm 


E) 56 



Buna göre, Alan (ABC) kaç cm 2 dir? 

A ) 6 B) 8 C) 10 D) 12 


E) 16 i 



1 1 . ABC dik üçgen, [AB]_L[BC] 

I AB | = | BD | =4 cm, | DE | = |EC| =5 cm 
A 



12. ABC ve DBE dik üçgen, |AD|=6cm, |DB|=3cm 
I CE | =4 cm ve Alan(ADF)=Alan(FCE) dir. 

A 



1-D 


Buna göre, | BC | =x kaç cm dir? 

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 


E) 6 


2-B 


3-D 


4-D 


5-D 


6-B 


7-D 


8-D 


9-B 


1 0-D 


11-C 


12 


3 


i^Gonı Ctrl Soru Bcinkssı A 


Buna göre, Alan(ABC) kaç cm 2 dir? 

A) 40 B) 60 C) 64 D) 80 E) 100 


A) 6 B) 8 C)10 D) 12 E) 14 




Test / 39 


ABC üçgen, 1 AB | == | AC | , m(ABD)=10° 
m(BAD)=m(DÂC)=20°, | BD | =4 cm 
A 



Buna göre, Alan(BDC) kaç cm 2 dir? 

A) 2^3 B) 3a/3 C) 4^3 D) 6^3 E) 9^3 


ABC üçgen, m(BAD)=90 D , | AB | = | AC | 
| BD ] =2 1 DC | , |BC|=6cm 
A 



3. ACE üçgen, [AB]_L[AC], m(ACB)=m(BCE) 

| AC [ = | EC ] , | BC | =5 1 BD | , Alan(ACE)=72 br 2 



B D C 

Buna göre, Alan(ADC) kaç cm 2 dir? 

A) VÖ B) 2 C) VÖ D) 2 V 2 E) 2V3 


Buna göre, |BC| kaç br dir? 

A) 10 B) 15 C) 18 D) 20 E) 25 


4. ABC dik üçgen, [AD] açıortay, [AB] _L [BC] 
|AD[ = | DC|, Alan(ADC) = 4V3 cm a 
A 



Buna göre, | BD j kaç cm dir? 

A) 1 B) V3 C) 2 D) 3 E) 2/3 


5. [AF] _L [BC] , [DE] .L[BC], 4|AF|=3|ED| 

Alan(ABC)=24 cm 2 dir. 

A 



Buna göre, Alan(BCD) kaç cm 2 dir? 

A) 28 B) 30 C) 32 D) 36 E) 40 


6. ABC üçgen, [AE]_L[BC], |AD|=6cm, |BC|=10cm 

A 



Buna göre, Alan(ABDC) kaç cm 2 dir? 

A) 20 B) 24 C) 28 D) 30 E) 36 


82 
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Üçgendi© Alsın / 4> 


Test / 39 


Üçgende Man / 5 


Test / 4?9 


7. ABC üçgen, [AH]1[BC], m(ABC)=75° 
m(ÂCB)=15°, | BC | + 1 AH | =20 cm 
A 


10. ABC ve DFE eşkenar üçgen taralı alan 6-^3 cm 2 eş- 
kenar üçgenlerin çevreleri farkı 9 cm dir. 


75 °<* 



B H 


Buna göre, Alan(ABC) kaç cm 2 dir? 

A) 30 B) 32 C) 34 D) 36 E) 40 



Buna göre, çevreleri toplamı kaç cm dir? 

A) 15 B) 18 C) 21 D) 24 E) 27 


S. ABC dik üçgen, [AB]1[AC], [AD]1[BC] 
m(DBC)=45°, [AB|=4cm 

A 



1 1 . DBC üçgen, ABC eşkenar üçgen 
m(DCA)=15°, | DC | =6 cm 

C 


■f 



Buna göre, Alan(BDC) kaç cm 2 dir? 

A) 4 B) 6 C) 8 D) 12 E) 16 


Buna göre, Alan(ABC) kaç cm 2 dir? 

A) 6ı/2 B) 61/3 C) 8^2 D) 8,/3 E) 9-^3 


12. [AB] 1 [BC], [AD] açıortay, |CE| = |CD| 
|AE|=6cm, |ED|=4cm 


9 . ABD üçgen, [AB] 1[BD], [AF]1[FC], |BD|=4cm 
| AF [ = | FB I =3 cm, |FC|=8cm 
A 




Buna göre, Alan(BDEF) - Alan(AEC) kaç cm 2 dir? 


Buna göre, Alan(ADC) kaç cm 2 dir? 


A) 0 

B) 2 

C) 4 

D) 5 

E) 6 1 

A) 24 

B) 20 

C) 18 

D) 16 

E) 15 

1-C 

2-A 3-B 

4-C 

5-C 

6- D 7-B 

8-C 

9-A 

10-D 

1 1-B 

12-B 


■j , ABC üçgeninde [AD] kenarortay, [BE] _L [AD] 
| AD I =5 cm, | BE[ =6 cm 
A 


2. ABC üçgen, |DC|=3|DB| 

| AE | = | ED | , Alan(ABC)=80 cm 2 
A 



3. ABC dik üçgen, [BA]±[AC], | BE | = | EC | 
|BD|=7 cm, |AC| =8 cm 

A 


4. ABC dik üçgen, [AB]_L[AC], |BD| = |DE| = |EC| 
|AC|=7 cm, |AB|=24 cm 

A 




A) 28 B) 30 C) 32 D) 34 E) 36 


A) 20 B) 30 C) 32 D) 40 E) 60 


5 . ABD üçgen, [AB]_L[AC], |AB|=8cm 
1 AC | =6 cm, |CD|=5 cm 

A 





Buna göre, Alan(AEC) kaç cm 2 dir? 

A) 20 B) 30 C) 35 D) 40 E) 45 


A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 14 



ABC üçgen, [AB] _L [AD], | DC | =6 cm 
[ BD [=12 cm, [AB ] =8 cm 

A 



B 12 D 6 C 

Buna göre, AIan(ADC) kaç cm 2 dir? 


A) 10 B) 12 
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C) 13 D) 14 E) 15 f 
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A) 8-^3 B) 16 C)Bİ5 D) Bİ6 E) 8İ7 
Geometri Soru Bankası A 


tUçgend e Alan / s 


Test / 40 


7. ABC üçgen, [AB]X[BC], |EC|=2|AE| 
|DC|=5cm, |AB|=12 cm 

A 



Buna göre, Alan(EDC) kaç cm 2 dir? 

A) 10 B) 15 C) 20 D) 24 E) 25 


8. ABC üçgen, [AC]1[BC], |BE| = |EF| 

I EF I =2 1 FA | , |BD|=8 cm, |AC|=10cm 

A 



Buna göre, Alan(DEF) kaç cm 2 dir? 

A) 8 B) 10 C) 12 D) 15 


9- ABC üçgen, [DE]JL[BC], 2|AD|=3[DC| 
| DE |=3 cm, |BC|=8cm 
A 



Buna göre, Alan(ABC) kaç cm 2 dir? 




E) 16 


10. [AB] X [BC] , |CE|=4|DE|, |AD|=4cm, |BC|=6cm 



Buna göre, Alan(ADE) kaç cm 2 dir? 

A) 2 B) 3 C) 4 D) 6 


E) 8 


1 1 . ABC üçgeninde AB kenarı 4 eş AC kenarı 3 eş parçaya 
bölünmüştür. Alan(GEF)=3 br 2 dir. 



Buna göre, Alan(ABC) kaç br 2 dir? 

A) 18 B) 24 C) 30 D) 36 E) 48 


12. ABC üçgen, 2|BDj=3|AD|, |AF|=2|FC| 
Alan(ABC)=2Alan(ADEF) 

A 



Buna göre, oranı kaçtır? 
|EC| 


A) 20 

B) 24 

C) 28 

D) 30 

Ç 

E) 36 İ 

A >! 

B) 2 

q! 

2 

D) 3 

*7 

1-B 2-B 

3- D 

4-A 

5-D 

6-C 7-C 

8-E 

9- D 

10-C 

1 1-D 

12-A 


'Üçgende Alası / 3 


Test / 41 


i. 


ABC dik üçgen, [AB]X[BC], |AC|=3|DE| 
|CF|=6 cm, | AB | =1 0 cm 



Buna göre, Alan(DEF) kaç cm 2 dir? 

A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 15 


ABC üçgen, |DC|=3|BD|, |AC|=4|EC| 
A 



f 


Buna göre, ADE üçgensel bölgesinin ABC üçgen- E 
sel bölgesinin alanına oranı kaçtır? 


A >! ■»£ 


c) 


16 


D) 


10 


17 


E)- 


ABE üçgen, [AD]X[BE], [ BF| =3 1 AF [ 
]BE| = 12cm, Alan(AFE)=8 cm 2 

A 



Buna göre, | AD | kaç cm dir? 


A) 6 B)J|- C) 5 D)^ 


E) 


10 


ABC üçgen, |FC|=3|AF|, |BD|=2|DC|, |BK| = |KF] 
A 



„ . Alan(FDK) . „, lr0 

Buna göre, i oranı kaçtır? 

a Alan(ABF) 


A) 1 B) 


°>! 


D) 


E)- 
' 3 


5. ABC üçgen, C, E, D doğrusal, | EC | =2 1 DE | 
ve taralı alanlar toplamı 1 8 cm 2 dir. 

A 



Buna göre, Alan(ABC) kaç cm 2 dir? 

A) 24 B) 25 C) 26 D) 27 E) 28 


ABC üçgen, [DE]X[BC], |AD| = |BD| 

| DC |=13 cm, 1 EC | = 1 2 cm, |BE|=2cm 
A 
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Buna göre, Alan(ADC) kaç cm 2 dir? 

A) 32 B) 35 C) 38 D) 40 E) 42 
Geometri Soru Bankası A 



Alsm / 7 


Test / 4-2 


ABC eşkenar üçgen, m(ADE)=30°, |BD|=2cm 
|FC|=6 cm, |AE|=5 cm 


4. ABC üçgen, m(ABC)=150° 

1 AB | =6 cm, Alan(ABC) = 12 cm 2 




Buna göre, |BC| kaç cm dir? 


A) 8 B) 10 C) 12 D) 16 


Buna göre, Alan(AFE) kaç cm 2 dir? 


A) 8 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3 


2. ABC eşkenar üçgen, |DB| = |BE|, |FC|=8cm 


5. ABC üçgen, m(BAC)=75°, |AB| = |BC|=6cm 



D B 

Buna göre, A!an(FDC) kaç cm 2 dir? 


A) 1 6ı/3 B)20V3 C) 281/3 D) 32ı/3 E) 36ı/3 



Buna göre, Alan(ABC) kaç cm 2 dir? 


A) 6 B) 8 C) 9 D) 10 E) 12 


3. ABC eşkenar üçgen, [ED]±[BC], |AB|-12cm 
|AF|=8 cm, |ED|=5ı/3cm 



Buna göre, Alan(AEF) kaç cm 2 dir? 


A) 3ı/3 B) 4 1/3 C) 61/3 D) 81/3 E) 9ı/3 


6. ABC üçgen, [CD]_L[DE], m(CAB)=m(CED) 

|CD|=3cm, |DE|=4cm, |AC|=12cm, |AB|=10cm 



A 10 B 

Buna göre, Alan(ABC) kaç cm 2 dir? 

A) 24 B) 28 C) 30 D) 32 E) 36 
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Test / 43 


Üçgende Alsım /S 


İ. ABC üçgeninde, |AD|=|EC]=6 cm 
, Alan(ADE) 3 

IDni-n rm i 


I BD | =2 cm, 


Alan(DBCE) 7 
A 



4, ABC üçgeninde, m(CAB)=120°, jDC]=2|BD| 

| AC | =4 cm, I AB | =6 cm 
C 

4\ 

A 6 B 

Buna göre, Alan (ABD) kaç cm 2 dir? 

A) 2-73 B) 4 C) 3V2 D) 2 V 6 E) 3^3 


Buna göre, |AE| kaç cm dir? 


A) 6 B) - 


C) 5 D) - 


2. ABC üçgen, m(ADB) = m (ADC) = m(BDC) 
| AD I =6 cm, | DC | =4 cm, |BD|=2cm 
A 



Buna göre, Alan(ABC) kaç cm 2 dir? ç 

Ç 

A) 6-^3 B)8-v/3 0)9^3 DJlüVs E) 1 1-/3 1 


5. ABC üçgen, S 1 ve S 2 bulundukları bölgelerin 
alanları, |AB|=6cm, |AC|=8cm 
m(BAE)=30°, m(EAC)=45° dir. 

A 


/ 

f45°\ 

/30° 

/ N. 


i 

y 

/ Sl / 

S 2 


Buna göre, — - oranı kaçtır? 
S» 


*4 B,f C)Sf D,f 


3. ABC üçgen, jAE|=2|BE|, |AF| = |FD| 

m(ÂCB)=150°, |BD|=8 cm, |AC|=9cm 



B 8 D C 
Buna göre, Alan(AEF) kaç cm 2 dir? 


A) 3 B) 4 


C) 6 D) 8 


6. ABC üçgen, [AB] X [AC] , [AD] 1 [BD] 

|AD| =6 cm, |BD|=9cm, |AC|=4ı/Î3cm 
A 



Buna göre, Aian(ADC) kaç cm 2 dir? 

A) 18 B) 24 C) 26 D) 27 E) 36 
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Üçgende Alsm / , 


Test / 43 


7. [AB] X [BC], [AD] JL[BD], |AB| = |BC|, |BD|=6cm 
A 



Buna göre, Alan(BDC) kaç cm 2 dir? 

A) 6 B) 9 C) 12 D) 18 E) 36 


8. ABC üçgen, |AB|=6cm, |AC|=7cm 
A 



Buna göre, ABC üçgensel bölgesinin alanının en 
büyük değeri kaç cm 2 dir? 

A) 21 B) 25 C) 30 D) 35 E) 42 


9. ABC üçgen, |AB|=1cm, |BC|=4^cm 



Buna göre, ABC üçgensel bölgesinin alanının en jr 
büyük değeri için | AC | kaç cm dir? 


A) 6 B) 3^5 C) 4^3 D) 7 E) 5-J2 


10. ABC üçgen, m(AEC)=45°, |BC|=^|AD| 
Taralı bölgenin alanı 8 cm 2 dir. 



Buna göre, |AD| kaç cm dir? 

A) 2 B) 2 V 2 C) 4 D) 4,/2 E) 6 


11 . 



ABC üçgen, D, E, F bulundukları kenarların orta 

noktaları olduğuna göre, Alan ( ABC ) _ oranı kaçtır? 

Alan(DEF) 


A) 8 B) 7 


C) 6 


D) 5 E) 4 


12. [AF]_L[BC], [AB] _L [AC] , [FE]J_[AB] 
[FD]1[AC], |BE|=4cm, |DC|=6cm 
A 



A) 24 B) 18 C) 16 D) 12 E) 8 


1-E 2-E 


3-C 4-A 


5-C 


6-B 7-D 


8-A 9-D 


10-C 


1 1-B 


12-D 


■Üçgende Aİsm / 9 


Test / 4. 


1. ABC üçgen, [AB]1[AC], [DE] // [BC] 
|AD|=4cm, |EC|=6cm 
A 


4. [AB]1[BC], [AE] // [DC] , [AB|=8cm, |EC|=4cm 



Buna göre, Alan(DBE) kaç cm 2 dir? 

A) 6 B) 8 C) 12 D) 16 E) 24 


2. ABC dik üçgen, [AB]_L[BC], [DE]//[AC] 
|DCI=4cm, |EB|=3cm 



Buna göre, Alan(ADE) kaç cm 2 dir? 

A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 


E) 12 


3. ABC dik üçgen, [ED]//[BC], |AE|=4cm, |DC|=7 cm 
A 



Buna göre, Alan(DEF) kaç cm 2 dir? 

A) 6 B) 8 C) 12 D) 14 E) 16 



Buna göre, Alan(ADE) kaç cm 2 dir? 

A) 8 B) 10 C) 12 D) 16 


5. ABC üçgen, [DE]//[BC] 

| BC | =3 1 DE | , Alan(BCED)=20 cm 2 
A 


E) 18 



Buna göre, Alan(DEC) kaç cm 2 dir? 


A) 5 B)| C) 4 D)| 


E) 3 


6. BDE üçgen, [AD] // [BE] 

Alan(ABE)=20 cm 2 , Alan(DCE)=8 cm 2 
A D 



Buna göre, Alan(CBE) kaç cm 2 dir? 

A) 6 B) 8 C) 9 D) 10 


E) 12 


Geometri Soru Bankası A 


92 


Geometri Soru Bankası A 



Üçgende Alası / 9 


7. ABC üçgen, |AB| = |AC|, [DE]//[AC] 
[EF] // [AB] , 2| BD| =5 |FC| 


10. ABC üçgeninde, m(BAC)=m(ABC), |AC|=8cm 
|AD|=4cm, |BD|=2cm 



E C 


Buna göre, oranı kaçtır? 

Aian(BDE) 



B 2 D 


Buna göre, Alan(ABD) kaç cm 2 dir? 


A) 4 B) 1ÎS C) Vt4 D) 2^3 E) 3 


A )- B)1 C)4 D) İ E)- 


8. ABC üçgen, |AB|=7cm, |AC|=8cm, |BC|=9cm 



11. [AB]_L[BE], [AD] _L [DE], |AB|=4cm 
|BC|=3cm, [CD|=6cm 



Buna göre, Alan(ABC) kaç cm 2 dir? 


Buna göre, Alan(ACE) kaç cm 2 dir? 


A) 12-\/5 B)12V6 C) 24 D)18V2 E) 1 8^3 


A) 12 B) 15 C) 18 D) 20 E) 24 


9. ABC üçgen, |BD|=4cm, |DC|=6cm 
| AD |=7 cm, |AC| =5 cm 



B 4 D 6 

Buna göre, Alan(ABD) kaç cm 2 dir? 


12. ABC üçgen, |AF| = |BF|, 2|AE|=3|EC| 
|DC|=2|BD|, Alan (DEC) =8 cm 2 



Buna göre, Alan(DEF) kaç cm 2 dir? 


A) 2 16 B) 3V6 C) 4İ6 D) 5^6 E) 6İ6 


A) 10 B) 9 C) 8 D) 7 E) 6 


1-C 2 ~ B 6-E 7-B 8-A 9-C 10-B 11 -D 12-C 
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3. ABC dik üçgen, [ABJX[BC], [AD] açıortay 
m(ÂCB)=45°, |BD|=5 cm 


ABC üçgen, [AD] açıortay, m(ADB)=70‘ 
m(ACB)=x-20°, m(KBC)=2x+10° 


2 x+10‘ 


Buna göre, |DC| kaç cm dir? 


Buna göre, KAC açısının ölçüsü kaç derecedir? 




Üçgendi e Açıortay / 1 


Test / 4rS 


5 , [AB//[CD, [AE] ve [CE] açıortay, [FE]X[AC] 

[KL] _L [CD, | AF |=2 cm, |FC|=8cm 

A K B 



Buna göre, [KL| kaç cm dir? 

A) 4 B) 5 C) 6 


D) 8 



E) 10 


6. ABC üçgeninde, [DH]X[BC], [BD] açıortay 
J AB [=12 cm, |BH|=9 cm, |DH|=4cm 

A 


S. [BD1[BE, [KF]±[AC], [AF] ve [CF] açıortay, |EF|=8 cm 




Buna göre, |AD| kaç cm dir? 

A) 4 B) 3t/2 C) 5 D) 2\/7 E) 6 



Buna göre, Çevre(ABC) kaç cm dir? 

A) 10 B) 12 C) 14 D) 16 E) 18 


9. ABC üçgen, [DE]J_[BC], [B D] ve [DC] açıortay 
| AC| =12 cm, |BE|=4cm, |EC|=7cm 
A 



Buna göre, |AB| kaç cm dir? 

A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12 


' üçğ&nde Açıortay / 2 


Test / 4i 


1, ABC üçgen, [AD] açıortay, |AB|=5cm 
|BD|=3cm, |AC|=10cm 
A 



Buna göre, |DC| kaç cm dir? 

A) 4 B) 5 C) 6 


D) 7 


2. ABC üçgen, [BD] açıortay, |AB|=8cm 
[ BC | =6 cm, | AC | =7 cm 



Buna göre, |BD| kaç cm dir? 

A) 3 B) 4 C) 5 


E) 8 


4. ABC üçgen, [AD] açıortay, |AB| = |DC| = (x+2) cm 
|BD|=xcm, |AC|=(x+5)cm 



A) 2 


B) 3 C) 4 


D) 5 


E) 6 


5. ABC üçgen, [AD] açıortay, |AB|=6cm, |DC|=xcm 
1 BD | =(x-1) cm, |AC| = (x+4)cm 



Buna göre, |AD| kaç cm dir? 

A) 4 B) 5 C) 6 


D) 7 E) 8 


D) 6 E) 8 


7. ABC dik üçgen, [AD] açıortay, [AB]J_[BC] 
|DB|=4cm, |AC|-|AB|=3 cm 

A 



10 . ABC dik üçgen, [AC]1[AB], [CD] ve [BD] açıortay 
|AD|=3-/2cm, |AB|=7cm 
C 



Buna göre, |BC| 

kaç cm dir? 



C 

Buna göre, 

|DB| 

kaç cm dir? 



A) 7 B) 8 

C) 9 

D) 10 

E) 11 


A) 4 

B) 5 

C) 6 

D) 7 

E) 8 

1-C 2-E 

3-C 

4-C 

5-D 


6-C 7-C 


8-D 

9-B 

10-B 


3 . ABC üçgen, [AD] açıortay, |BDj=5cm 
| DC| =3 cm, Çevre(BAC)=24 cm 



Buna göre, |AD| kaç cm dir? 

A) -J& B) 2VTÖ C) 3V5 D) 4V3 E) 3t/6 


6. ABC dik üçgen, [AB]±[BC] 
[CD] açıortay, |AD|=2|DB| 



Buna göre, CAB açısının ölçüsü kaç derecedir? 

A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 45 
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çaostsy/ 2 


Test / 4i 


ABC üçgen, [AE], BAC nın açıortayı, [BD], ABC nın 
açıortayı, |BE|=4|ED|, |BC| = 12cm dir. 


10. ABC üçgen, [AB]1[BC], [CD] açıortay 
|AD|=5cm, |AC|=10cm 



Buna göre, |BD| kaç cm dir? 

A) 4 B) 5 C) 6 D) 8 E) 9 


Buna göre, |AC| kaç cm dir? 

A) 6ı/2 B) 5 a/3 C) 9 D) 10 E) 12 


2. ABC üçgen, [AD] açıortay, |AE|=7cm 
| BD | =5 cm, |DC|=6cm, |AC|=12om 



Buna göre, |BE|=x kaç cm dir? 

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 


’Ç 

t- 


5. 



ABC dik üçgen, [AB]_L[BC], [CD] açıortay 
| AD | =3 1 DB | , |DC| = V3 om 


C 



£ Buna göre, |AC| kaç cm dir? 

İT _ 

A) 2 V 2 B) 3 C) 2V3 D) 3V2 E) 3V3 


3. ABC bir üçgen, [AD] açıortay 

| AB | —3 1 BD ] , Çevre(ABC)=36 cm 

A 



A) 6 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 1 


6. ABC dik üçgen, [AB]J_[BC], [CN] açıortay 
| AB | = | BC|, |AN|=2 cm 



Buna göre, |NB| kaç cm dir? 

A)^ B) 1 C) V2 D) V3 E) 2 
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Test / 47 



Buna göre, [ BE | kaç cm dir? 


Buna göre, |AB| kaç cm dir? 


A) 6 B) 8 C) 9 D) 10 E) 12 İ 


A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12 


1-A 2-B 3-E 4-D 5-D 6-C 


8-C 9-B 


11 -A 12-C 
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1. ABC üçgen, [AB]1[BC], [CE açıortay 
| AD | = ] DC | , | DE |=4 cm, |EB|=6cm 

C 



Buna göre, |BC| kaç cm dir? 


4. ABC üçgen, [AE]±[BC], [AD] açıortay 

I AD I = I AC I , |BE|=3|DE|, |AB|=4V3cm 


A 



Buna göre, |DC| kaç cm dir? 

A) 2^3 B) 4 C) 3a/2 D) 2,/6 


A) 14 B) 15 C) 16 D) 18 E) 20 1 


i i • 



Buna göre, |CD|=x kaç cm dir? 


Ç 

C 


5. 


b 


b 


A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8 t- 


ABC üçgen, [AD]1[BC], [CE] açıortay 
| AE | = | EB | , |DF|=3 cm, |AF|=5cm 


A 



Buna göre, |BD| kaç cm dir? 

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 


3. ABC dik üçgen, [AB]±[AC], [AD]±[BC] 
[BE] açıortay, | AB | =15 cm, |AC|=20cm 


6. ABC üçgen, [AD]1[DB], |AB| = |AC| 

m(BAC)=2m(DÂB), |AD|=4cm, |BC|=6cm 







Üçgende Açıortay / 5 


Test A 49 



Üçgende Açıortay / @ 

1. ABC üçgen, [AD] açıortay, |AB|=6cm 
|AC|=8cm, Alan(ABC)=21 cm 2 



B D C i' 

Buna göre, A!an(ABD) kaç cm 2 dir? £ 

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10 1 

b 

b 

b 

2. ABC üçgen, [AC] .1 [BC], [AD] açıortay 
|AB|=10cm, |DC|=4cm 


A 



B D 4 C ? 

Buna göre, Alan(ABD) kaç cm 2 dir? r 

b 

A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40 b 



4. ABC dik üçgen, [AB]_L[BC], [CD] açıortay, 
|AC| =20 cm, |BC|=12cm 



A D B 


Buna göre, Alan(ADC) kaç cm 2 dir? 

A) 48 B) 52 C) 56 D) 60 E) 64 


5. ABC dik üçgen, [AB]_L[BC], [AD] açıortay 
m(ACB)=30°, |DC|=4 cm 

A 



Buna göre, Alan(ABD) kaç cm 2 dir? 

A) 2 V 2 B) 3 C) 2V3 D) 3 ı/3 E) 4V3 


3. ABC üçgeninde, [BD] açıortay, 5|AB|=3|BC| dir. 



B C 

Buna göre, Alan ( ABC ) oran , kaçtır? 

Alan(ABD) 

A) 4 B) 3 C)| D) -Ş- E) 2 


6, ABC üçgen, [AC]1[BC], m(ABC)=m(DAC) 
|DC|= 2ı/3 cm, | AD|= 4-^3 cm 

A 



B D 2/3 C 

Buna göre, Alan(ABD) kaç cm 2 dir? 

A) 6ı/3 B) 9-\/3 C) 18 D) I 2 V 3 E) 24 
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üçgende Açıortay / & 



Test / 50 üçgende Açıortay / 7 


Test / 51 


7. ABC bir üçgen, [AD] açıortay, |AB|=5cm 

|AEI=6cm, |EC|=4cm, Alan(ADE)=12 cm 2 



Buna göre, Alan(ABC) kaç cm 2 dir? 


A) 24 B) 27 C) 30 D) 32 E) 35 


10 . ABC üçgen, [AD] açıortay, |AE| = |EC| 
] AF 1 =2 1 BF | , 3 1 AB | =2 1 AC | 



Buna göre, Alan(DEC) oranı kaçtır? 
Alan(AFD) 


A)f B)| C)1 D)| E)± 


1 . ABC üçgen, [AE] açıortay, m(ABC)=6û° 
|BE|=4cm, |AC|=7cm 



B 4 E 


Buna göre, Alan(AEC) kaç cm 2 dir? 

A) 7 B)7-/3 C) 14 D)7-JE E) 21 


4. ABC üçgen, [BD] açıortay, [ DC | =3 1 AD [ 
| BD j =6 cm ve Alan(ABC)=36 cm 2 dir. 



Buna göre, [ AB [ kaç cm dir? 


A) 3 B)2a/3 C)4 D) 5 E) 4^/2 


ABC üçgeninde, [AD] kenarortay 

[BE] açıortay, Alan(ADq = 5 
Alan(ABE) 3 



Buna göre, i— i oranı kaçtır? 


A)| B)| C)1 D)| 


1 1 . ABC üçgen, [BD] açıortay 

1 AB | =2 1 BE | , |DC|=f | AD | 



Buna göre, Alan ( FECt ?I 0 ranı kaçtır? 
Alan(AFD) 


A) 2 B) - 


2. ABC üçgen, [AD] açıortay, m(ACB)=30° 
|AB|=4cm, [DC|=6cm 



Buna göre, Alan(ABD) kaç cm 2 dir? 


A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12 


5. ABC ve ADC birer dik üçgen, [AB] 1 [AC], [AD] 1 [DC] 
m(ACB)=m(BCD), |BE|=4 cm, |EC|=6cm 



Buna göre, Alan(AEC) kaç cm 2 dir? 


A) 8 B) 10 C) 12 D) 15 E) 16 


9. ABC üçgen, [AD] açıortay, [DE]1[AC] 
| AC 1 = 8 br, | DE |=3 br, |AB|=6br 



Buna göre, Alan(ABC) kaç br 2 dir? 

A) 21 B) 22 C) 23 D) 24 E) 25 S 

[Î^D 2-A 3-C 443 5-C 6^5 


1 2. ABC üçgen, [BD] ve [AE] açıortay 

A!an(ABC)=2.Alan(BDC), Alan(ABE)=3.Alan(AED) 



Buna göre, { oranı kaçtır? 
DC 


A) 1 B) - 


C) 2 D) - 


7-C 8-B 9-A 1 0-A 11 -D 12-E] 


3. ABC üçgen, [AD] açıortay, m(ACB)=45° 
[AB [ =6 cm, |DC| = 4%/2 cm 



B D 4^2 C 

Buna göre, Alan(ABD) kaç cm 2 dir? 

A) 6 B) 8 C) 6 -J 2 D) 81/2 E) 12 


6. ABC üçgen, [BEn[BC]={B}, [AC] dış açıortay 
|AB|=6cm, |AD|=4cm, Alan(ABD)=8 cm 2 



Buna göre, A!an(ABC) kaç cm 2 dir? 


A) 20 B) 22 C) 24 D) 26 E) 28 
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Üçgende Açıortay/ 7 


7. ABD üçgen, [AC]_L[BD], [AD] açıortay 

B, A, E doğrusal, |AC|=6 cm, |AB|=10cm 



10 . ABC üçgen, [AB]_L[AC], [AD] açıortay 
| AB [ =4 cm, |AE| =3 cm, |EC|=7cm 
A 


B C D 

Buna göre, Alan(ACD) kaç cm 2 dir? 

A) 32 B) 36 C) 38 D) 42 E) 46 



Buna göre, Alan(BDC) kaç cm 2 dir? 

A) 8 B) 9 C) 10 D) 12 E) 15 


ABC üçgen I; ABC üçgeninin iç açıortaylarının kesim t 
noktası, I noktasının kenarlara olan uzaklıkları toplamı 
9 cm ve Alan(ABC)=63 cm 2 dir. 


1 1 . ABC üçgen [AD] ve [CD] açıortay 

[AB|=5cm, |BC|=6cm, |AC|=4cm 




B C î 

Buna göre, ABC üçgeninin çevresi kaç cm dir? S 

A) 21 B) 24 C) 28 D) 35 E) 42 S 


Buna göre, Alan(ABC) oranı kaçtır? 
AIan(ADC) 


A) 4 B)^ C)^ 


ABC üçgen, [DF]'//[BC], [BE] ve [CE] açıortay 
|AB|=6cm, |AC|=8cm 
A 



Buna göre, ADF üçgeninin çevresi kaç cm dir? 

A) 10 B) 12 C) 14 D) 18 E) 21 c 


2. ABC üçgeninde [AE] dış açıortay, [DC] açıortay 
| DE | =2 1 BD | ve B, C, E doğrusaldır. 



Buna göre, oranı kaçtır? 



4. ABC üçgen, [AE] ve [AC] açıortay, İ§Eİ = JL 

| DC | 10 

ve B, A, F doğrusaldır. 

F 



Buna göre, Al an(ABE) oranı kaçtır? 
Alan(AED) 


5 . AEC üçgen, [AB] açıortay, m(AEC)=m(DCA) 
|DB|=10cm, |BC|=13cm 

A 


E B 13 C 

Buna göre, Alan(BDC) kaç cm 2 dir? 

A) 30 B) 40 C) 60 D) 80 E) 90 


9 . D, ABC üçgeninin iç teğet çemberinin merkezi 

[DE] -L[AB], | DE |=2 cm, |AC|=7 cm, |BC|=9cm 
A 



B 9 

Buna göre, Alan(ADBC) kaç cm 2 dir? 


12 . ABC üçgen, [AD] açıortay, [DE] _L [AB] 
|AE|=6 br, |BE|=4br, |DE|=3br 



B D C 

Buna göre, Alan(ADC) kaç br 2 dir? 


B) 18 

C) 22 

D) 24 

E) 32 i 

A) 7 

B) 8 

C) 9 

D) 10 

E) 11 

3-E 

4-D 

5-C 

6-C 7-B 

8-E 

9-A 

1 0-A 

11-C 

12-C 


3 . ABC üçgen, [CA] açıortay, 5|DC|=3[BC| 
Alan(BDC)=20 cm 2 ve B, C, E doğrusaldır. 

A 



^ \A 

B C E İ 

C* 

Buna göre, Alan(ABC) kaç cm 2 dir? 

~Ç 

A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50 ç 


6. ABC üçgen, [AB] _L[BC], [DE] açıortay 

2 1 AD | =3 1 DC | , |AB| = 5n/ 2 cm, Alan(BEC)=10 cm 2 
A 


B C 

Buna göre, |AE| kaç cm dir? 

A) 4 B) 3^2 C)4-Jz D) 6 E) 10 


-i AO 




Üçgende Açıortay / © 


Test / 32 


ABC üçgen, [AB]X[AD], [AB]//[DF] 
m(DAC)=m(CAF), |BD| = |DC|, |AB|=10br 
ve |AF|=12br dir. 

A 12 F 



B D 

Buna göre, Alan(AEF) kaç br 2 dir? 


A) 15 B) 20 C) 30 


D) 36 E) 40 £ 


ABC üçgen, [BD] ve [CD] açıortay 
m(BDC)=2m(BAC), |BD|=2 cm, |DC|=4cm 



Buna göre, Alan(BDC) kaç cm 2 dir? 

A) 2,/2 B) 2V3 C) 4 D) 3V2 E) 3^3 


9, ABC üçgeninde, [AD] ve [DC] açıortay 
|AC| =6 cm, |AD| = |DC| = n/ 13 cm 

A 



Buna göre, Aian(ABC) kaç cm 2 dir? 


A) 24 B) 22 C) 


64 


D) 


108 


E) 


81 


10. ABC üçgen, [BD] açıortay, [AC] X [BC] 
[ AD | = | DC 1 =6 cm, |AB|=12cm 
A 




OO 


i 




rı jjojmnrf 






m 


m 






mmSEk 


lllpi? 

ı 1 ^ Is i ıTfıJ. yi -o. ■ 

}:■ İ-- ■.?. . . 



B C 

Buna göre, Alan(ABD) kaç cm 2 dir? 


V.'İ 1 

gg&pS; sgsSSs u ı®l ÎM«cv. 

. İ: f'Sfc; 


A)9Vâ B)12ı/3 C) 16ı/3 D)18,/3 E)24,/3 


1 1 . ACB ve BAD birer dik üçgen, [AC] X [BC], [AB] X [AD] 
[BD] açıortay,, | BE | =8 cm, |ED|=2cm 

A 





B C 

Buna göre, Alan(AED) kaç cm 2 dir? 


A)- 


B) 2 


o- 

2 


D) 3 E) 4 


12. ABC üçgeninde, [BD] iç açıortay, [CD] dış açıortay 


m(BAC)=a,m(BDC)=90°--|, |AB|=6cm 


ve |BC|=10cm dir, 
A 



B 10 C F 

Buna göre, Alan(BEC) kaç cm 2 dir? 


A) 10 B) 12 C) 15 D) 16 


1-C 


2-A 


3-E 


4-A 


5-C 


6-D 


7-C 


8-B 


9- D 10-D 


1 1-D 


E) 20 

“ü31 


mmmmt 
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ABC üçgen, [AD] ve [BE] kenarortay 
i BF | =6 cm, | DF | =2 cm, |AF|=ycm, |FE|=xcm 
A 


3. ABC üçgen, [AE] ve [BD] kenarortay 
|AF|=5cm, |BF|=7cm 
A 



B D 

Buna göre, x+y toplamı kaçtır? 



B E C 

Buna göre, |BD| + |AE| toplamı kaç cm dir? 


A) 6 


B) 7 C) 8 


D) 9 


E) 10 


A) 16 B) 17 C) 18 D) 19 E) 20 




dr 


2. ABC üçgeninde kenarortayların kesim noktası G dir. 
[AD] o [BE]={G}, | GE | =4 cm, |AG|=10cm 

A 


/ 

| 10 \e 


U^4 \ 


4. ABC üçgeninde kenarortayların kesim noktası G dir. 
[DE] // [BC], |AE| = |EC| , |HG|=2cm, |FG|=x cm 
|AH|=ycm ve A, H, F doğrusaldır. 

A 


B D C 

Buna göre, | BG | + 1 GD | toplamı kaç cm dir? 

A) 10 B) 12 C) 13 D) 14 E) 15 



B F 

Buna göre, x+y toplamı kaçtır? 


A) 18 B) 16 C) 14 D) 12 


E) 10 
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5. E, BDC üçgeninin, D, ABC üçgeninde kenarortayların 
kesim noktası ve |AE|=32 br dir. 

A 


8. G, ABC üçgeninde kenarortayların kesim noktasıdır. 
[BD]±[AC], |BD|=4 cm, |AC|=6cm 
A 



Buna göre, |DK| kaç birimdir? 

A) 6 B) 10 C) 12 



D) 14 E) 16 İ 


Buna göre, Çevre(ABC) kaç cm dir? 

A) 16 B) 18 C) 20 D) 22 E) 24 


6. G, ABC üçgeninde kenarortayın kesim noktasıdır. * 9- ABC üçgeninde, [AD] kenarortay, G kenarortayların 

[AB]±[AC], [AB | =18 cm, |AC|=24 cm dir. * kesim noktasl ' t BG l-L[ AD l. m(GBC)=30“, |BC|=12cm 



Buna göre, |AG| kaç cm dir? 
A) 6 B) 8 C) 10 



D) 12 E) 15 £ 


G, BDC üçgeninde kenarortayların kesim noktasıdır. 
[BD]_L[DC], 1 AE | = | EC] , |GE[=2cm, |AB|=6cm 


Buna göre, |AG| kaç cm dir? 

A) 5 B) 6 C) 8 D) 4 E) 3 

1 0. ABC ve ADE eşkenar üçgen, A, G, F doğrusal 

G, ABC üçgeninde kenarortayların kesim noktasıdır. 

| AD I =4 cm 




Buna göre, |AC| kaç cm dir? 

B) 7 C) 8 D) 6 -Jz E) 6^3 


A) 6 


Buna göre, |GF| kaç cm dir? 

A ) V3 B) 2 C) 2^3 D) 4 E) 1 


Il-B 

2-C 

3-C 

4-E 

5-C 

6-C 

7-E 

8-A 

9-B 

10 -A 


iı^tŞ'inı ar a < 
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İ, ABC üçgen, |AB|=5cm 

|AD|=|DC|=3cm, |BC|=7cm 
A 


4. ABC üçgenin, |BD| = |DC|, |AB|=6cm 
| AD | =6 cm, |AC|=8cm 
A 




Buna göre, |BD| kaç cm dir? 

A) 2^7 B) 3ı/3 C) 2^5 D) 3 J 2 E) 4 


Buna göre, |BD| kaç cm dir? 

A) VTcT B) 2 V 3 C) VTÎ D) Vl5 E) 4 


2. ABCüçgen, |AD|=|DC|=4cm, |BD|=3cm, |BC|=5cm s- 
A I 



5. ABD ve BCD üçgen, |BE| = |ED|, |AB| = |AE|=4 cm 
|AD| = |BC|=6 cm, |DC|=8cm 
A 


Buna göre, |AB| kaç cm dir? 

A) 6 B) 4 V 2 C) 5 D) 2 V 6 E) 2V5 



Buna göre, |CE| kaç cm dir? 

A) 2-JtÖ B) 3^5 C) 4^3 D) 5^2 E) 3^6 


3. ABCüçgen, [BD] kenarortay, |AB|=3cm 
|BD|=4cm, |BC|=6cm 
A 



6. F, ABC üçgeninde kenarortayların kesim noktasıdır. 
[BE] n [CD]={F}, m(ACB)=90°, |AE| = |FE|=2cm 

A 


Buna göre, |DC| kaç cm dir? 


A) 2 B)^Ş- C)f 



D) 


■s/26 


E) 3 


Buna göre, [DC| kaç cm dir? 

A) S B) 2^3 C) 4 D) 3 V 2 E) 2V5 


tri Gnm Ranfeocı A 
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7. ABC üçgeninde G, kenarortayların kesim noktasıdır. 
m(BGC)=90°, (AB | =8 br, ]AC j =6 br 

A 


1 0. ABC üçgen, [CE]n[FD]={K}, [BA] 1 [AC] 

| AE | = | EF | = 1 FB | , |AD| = |DC| =9 cm, |FK|=10cm 
A 




Buna göre, |AB| kaç cm dir? 

A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E) 24 


Buna göre, |BC| kaç br dir? 

A) 3 B) 2a/3 C) 4 D) 3^2 E) 2^5 


8. G, ABC üçgeninde kenarortayların kesim noktasıdır. 
[AG]_L[BG], |GC|=4 cm 
A 


1 1 . ABC üçgeninde [AD] kenarortay, [EC] açıortay 
| AE | = 2 cm, ] DE | = 5 cm, |EC|= 6 cm 

A 




Buna göre, |BD|=x kaç cm dir? 

A) 6V2 B) 2V2T C) 3-/TĞ D) Vİ7 E) VÎÎ5 


Buna göre, |AB| kaç cm dir? 

A) 4 B) 5 C) 6 


D) 7 


E) 8 i 


9. ABC üçgen, [AC]_L[AB] 

G, BCD üçgeninde kenarortayların kesim noktasıdır. 
| CE | =9 cm, | GE | =2 cm ve A, D, E doğrusaldır. 


12. ABC üçgen, [AE] açıortay, G, BDC üçgeninde kenar- 
ortayların kesim noktası, |AE|=8cm, |BE|=4cm 
A 




Buna göre, |AD| kaç cm dir? 

A) 2 B) 3 C) 4 


D) 5 


E) 6 


Buna göre, |AC| kaç cm dir? 

A)4ı/5 B) 9 C)10 D) 5^5 E) 6^5 


1-A 


2-C 


3-D 


4-C 


5-A 6-B 


7-E 


8-A 


9-B 


10-D 


11 -E 


12-Aj 
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i. 


G, ABC üçgeninde kenarortayların kesim noktasıdır. 
[BD]n [AE]={G>, [AE] açırortay, |AB|=15 cm 
| EC | =9 cm 

A 



Buna göre, |AG| kaç cm dir? 

A) 6 B) 7 C) 8 


D) 9 


E)10 


2. ABC üçgen, [BG] açıortay, |AC|=16cm 

| BC| =17 cm, G, kenarortayların kesim noktası 
A 



Buna göre, |BG|=x kaç cm dir? 

A) 6 B) 8 C) 9 D) 10 E) 12 


3. G, ABC üçgeninde kenarortayların kesim noktasıdır. 
[CD] açıortay, |AC|=8cm, |EC|=6cmve 
A, D, E doğrusaldır. 

A 



A) 3 


|AD| 

|DG| 

B) 4 


Buna göre, oranı kaçtır? 
|DG| 


C) 5 


D) 6 


E) 7 
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G, ABC üçgeninde kenarortayların kesim noktasıdır. 
[AE]n [BD] = {G> 

|GD| =3 cm, |GE|=4cm, |AB|=10cm 



Buna göre, |GC| kaç cm dir? 

A) 5 B) 8 C)10 D) 12 E)15 


ABC üçgen, [AB] _L[AC], [AD]_L[BC], |AD|=4cm 
|DC|=8 cm 



Buna göre, A noktasının [BC] nin orta noktasına 
olan uzaklığı kaç cm dir? 

A) 5 B) 2-JĞ C) 2-JE D) 3^2 E) 4 


G, ABC üçgeninde kenarortayların kesim noktasıdır. 
[AE]J_[BD], |GC|= 4 a/ 2 cm, |GD|=2cm 


A 



Buna göre, |BC| kaç cm dir? 

A) 61/2 B) 5-\/3 C) 4-JE D) 4-JĞ E) 10 

Geometri Soru Bankası A 
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Üçgende ı&eımrortaşr / 4 


Test / S© 


1 , G, ABC üçgeninin kenarortaylarının kesim noktası 
ve Alan(BCG)=13 cm 2 dir. 

A 



B C 

Buna göre, Alan(ABGC) kaç cm 2 dir? 

A) 20 B) 21 C) 24 D) 25 E) 26 


2. ABC üçgen, [AE] ve [CD] kenarortay, Alan(AFC)=10 cm 2 


A 



B E C 

Buna göre, Alan(BEFD) kaç cm 2 dir? 

A) 20 B) 16 C) 15 D) 12 E) 10 


3. ABE ve DBC üçgen, |AD| = |DB|, |BE| = |EC| 
Alan(DBEF)=30 cm 2 

A 



B E C 

Buna göre, A!an(ECF)+Alan(FAD) kaç cm 2 dir? 

A) 15 B) 20 C) 30 D) 35 E) 40 


4. G, ABC üçgeninin kenarortaylarının kesim noktası 
m(ÂBG)=m(CBG), |BG|=10cm, |AC|=30cm 
A 



B C 


j? Buna göre, AIan(ABC) kaç cm 2 dir? 

" A) 225 B) 240 C) 255 D) 280 E) 320 

Ç 

ş. 5. G, ABD üçgeninin kenarortaylarının kesim noktası 
j [BE] açıortay, |AB|=15cm, |BG|=6cm, |DC|=5cm 

'S A 



A) 96 B) 108 C) 120 D) 132 E) 144 


6. ABC üçgen, [AF]o[BD]={E}, ]AE| = |EF], |BF| = |FC| 

A 



Buna göre, AED üçgensel bölgesinin alanı ABE 
üçgensel bölgesinin alanının kaç katıdır? 

A) — B)1 C)1 D) 2 E) 3 
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-j. ABC üçgen, [DF]_L[AC], |AE|=3|DE| 
|BE| = |EC|, |AC|=12cm, |DF|=2 cm 
A 



Buna göre, Alan(DBE) kaç cm 2 dir? '£ 
A) 6 B) 8 C) 9 D) 10 E) 12 İ 


4. G, ABC üçgeninde kenarortayların kesim noktası 
[ DG | = | GE | , |BE| + |CD|=15 cm, |BC|=8cm 
A 



Buna göre, Alan(ABC) kaç cm 2 dir? 


A) 24 B) 32 C) 36 D) 40 E) 48 


2. G, ABC üçgeninde kenarortayların kesim noktası t 
[DG]_L[AB], |AB|=10cm, |DG|=4cm j- 



A) 24 B) 28 C) 32 D) 36 E) 40 S 


3. G, ABC üçgeninde kenarortayların kesim noktası 
|AB|=6cm, |AC|=8cm, |BC|=10crn 
A 



B 10 C £ 

Buna göre, Alan(ABG) kaç cm 2 dir? j? 

A) 4 B) 6 C) 8 D) 9 E) 10 fr 


5. G, ABC üçgeninde kenarortayların kesim noktası 
ve Alan(DGE)=5 cm 2 dir. 

A 



Buna göre, Alan(ABC) kaç cm 2 dir? 

A) 30 B) 40 C) 50 D) 60 E) 120 


6, ABC üçgeninde, |AB| = |AC| 

D, E, F bulundukları kenarların orta noktaları 
|ED|=6cm, |EF|=3cm 


A 



B D C 


Buna göre, Alan(AEF) kaç cm 2 dir? 

A) 15 B) 13 C) 12 D) 11 E) 9 
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Buna göre, Alan(BDKE) kaç cm 2 dir? i Buna göre, Alan(ABG) kaç cm 2 dir? 


A) 6 B) 8 C)10 D) 12 E) 14 


A)2n/3 B)3S C)4V3 D)5-j3 E) 6^3 


2 . ABC dik üçgen, [AB]±[BC], |AB|=8cm, |DC|=6cm 
G, ADC üçgeninde kenarortayların kesim noktasıdır. 

A 



3 , ABC üçgen G, ABC üçgeninde kenarortayların kesim 
noktası, |AG|=3cm, lBG|=8cm, |EC|=5 cm 
A 



B D C 

Buna göre, Alan(AGE) kaç cm 2 dir? 

A) 6 B) 8 C)10 D) 12 E) 14 


5 . ABC üçgen, |BG| = |ED|, Alan(EDC)=8 cm 2 
B, G, D doğrusal ve G, ABC üçgeninde 
kenarortayların kesim noktasıdır. 


A 



B C 

Buna göre, Alan(ABC) kaç cm 2 dir? 


A) 24 B) 28 C) 32 D) 36 E) 40 

6. ABC dik üçgen, [AB] 1 [BC], G, ABC üçgeninin 
kenarortaylarının kesim noktasıdır. 

| AC |=13 cm, ] BC j = 12 cm 


A 



Buna göre, Aian(AGC) kaç cm 2 dir? 

A) 4 B) 6 C) 8 D) 9 E) 10 


191 


Geometri Soru Bankası A 




Üçgende Benzeriniz / 2 


Test / 


7. [ED] X [AC] , [EC] X [CB] , [EC] // [AB] 

|EC|=3cm, |CD|=1 cm, |AB|=4cm 



Buna göre, |AD| kaç cm dir? 

A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 


E) 11 


8. ABC üçgen, m(ABC)=m(DAC) 
|AC|=8cm, |DC|=4cm 

A 



B D 4 C 

Buna göre, |BD| kaç cm dir? 


A) 8 


B) 10 C) 12 D) 14 E) 16 


9. ABC üçgen, m(ABC)=90°, |AB|=6cm 
|DC|=5cm, m(BAD)=m(BCA) 

A 



Buna göre, [AD|=x kaç cm dir? 


10. ABC üçgen, m(ADB)=m(AFB), |AD|=3cm 
|DCj=5cm, |FC|=4cm 
A 



Buna göre, | BF [ kaç cm dir? 

A) 4 B) 5 C) 6 D) 8 


E) 9 


11. [BE]1[AC], [CD] X [AB] 

|AD| = |AE|=4cm, |EC|=1 cm 



Buna göre, |BD|=x kaç cm dir? 


A)1 B) 1 C)| 


D) 2 


E) — 
2 


12. DBC üçgen, [DC]X[BC], [EC]X[BD], [EF]X[BC] 
|BF|=2cm, |FC|=8cm 

D 



Buna göre, |DC| kaç cm dir? 


A) 3V5 

B)4V3 

e) 2 VT 3 

D) 3^6 

E) 6 V 2 j- 

A) 10 

B) 12 

C) 16 

D) 18 

E) 20 

1-D 2-D 

3-C 

4-D 

5-A 

6-E 7-E 

8-C 

9-C 

10-C 

11-B 

12-E 


Üçgende Benzerlik / , 


Test / 01 


1. m(ABC)=m(ACD), |AB[=12cm, |BC|=9cm 
|AC|=8cm, |CD|=6cm 

A 



Buna göre, | AD [ kaç cm dir? 


1 fi 32 

A) 4 B) C) 6 D) 8 E) — 

3 


2. ABC üçgen, |AD|=5 cm, [ DC | =4 cm 
|CE|=3cm, |BE|=9cm 

A 



Buna göre, oram kaçtır? 
|DE| 


A)- 




C)- 


D)- 


E) 3 


3. ABC üçgen, [AD | =2 cm, |DC|=4 cm 
| BE | =5 cm, | EC | =3 cm 

A 



Buna göre, oranı kaçtır? 

I ab ı 


A) T B ) ' 


C)- 


D)- 


E)- 


4. ABC üçgen, [AB]X[AC], [AD]X[BD] 

m(ABD) = m(ACB), | AD | =18 cm, |BD|=24cm 





Buna göre, j AC j kaç cm dir? 

A) 30 B) 36 C) 40 D) 45 E) 48 


5. [AB] X [BC] , [AC]X[CD], [AC] açıortay 
| AB |=8 cm, |BC|=4 cm 
A 



Buna göre, |CD| kaç cm dir? 

A) 3^2 B) 2V5 C) 2^6 D) 5 E) 2İ7 


6. ABC üçgen, [AB]X[AC], [BE]X [ED], |BD| = |DC| 
m(EBC)=rri(ACB), |BE|=4 cm, |ED|=3cm 
A 



n . n İm 


A) 18 B) 24 C) 30 D) 36 E) 48 

Geometri Soru Banltası A 





üçgende Benzedük / 4 
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' ücgesıde Bemzeir’Mz / S 


Test / 03 


7. ABC üçgen, | AD [ =8 cm, |DB|=6 cm 


|AE|=6 cm, |EC|=-|cm 



Buna göre, -15Eİ oranı kaçtır? 
|BC| 


10. ABC üçgen, [DE]// [BC], [BE] açıortay 
|AD|=9cm, |DB|=6cm 



Buna göre, |BC| kaç emdir? 

A) 8 B) 9 C)10 D) 12 E) 15 


ABC üçgen, [DE] // [BC] 

iM = l, | BD 1 . ] CE I =80 br 2 
|AE| 5 



4. ABC üçgen, [ED] // [FG] // [BC] , 


|AD| _ 5 
IDGİ 2 


Buna göre, |BD| kaç br dir? 

A) 6 B) 6,5 C) 7 D) 7,5 E) 8 


I ED I =5 cm, | FG | =4 cm ve B, F, D doğrusaldır. 




Buna göre, |BC| kaç cm dir? 

A) 6 B) 8 C) 9 D) 10 E) 15 


8. ABC üçgen, [DE]//[BC], |BD|=3br 
|CE| =4 br, |AE|=8br, |AD|=(y+5) br 


y+5/ \8 


Buna göre, y kaçtır? 


A) 1 B) 1,5 C) 2 


9. ABC üçgen, [DE]//[BC], [BE] açıortay 
[AD | =4 cm, |BD|=6 cm 



Buna göre, | BC [ kaç cm dir? 


A) 10 B) 12 C) 13 D) 15 E) 16 


1-D 2-C 3 -A 4-C 5-D 


ABC üçgen, [DE]//[BC], [BE], [CD] açıortay 
|AB|=6cm, |BC|=2cm 



Buna göre, |EC| kaç cm dir? 


12. D, ABC üçgeninin iç açıortaylarının kesim noktası 
[DE] //[AB], [DF]//[AC], |BE|=2cm 
|EF|=3cm, |FC|=4cm dir. 



B 2 E 3 F 4 C 
Buna göre, |AB| + |AC| toplamı kaç cm dir? 


A) 12 B) 15 C) 16 D) 18 E) 24 


2. ABC üçgen, [ED]//[FG]//[BC] 
|AE| = |EF| = |FB|, |BC|=12cm 



Buna göre, |FG| kaç emdir? 


A) 1 B) 2 C) - 


7 £• 


3. ABC üçgen, [FK]//[DE]//[BC], |AF| = |FD| 

[DE| = |FK|+3, |BC|=9cm, |KE|=6cm, |EC|=ycm 



Buna göre, y kaçtır? 


A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3 1 


5. ABC üçgen, [DF]//[BC], [BF], [CE] açıortay 
|AD|=9cm, |DE|=2cm, |EF|=4cm 



Buna göre, |AC| kaç cm dir? 

A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14 


6. ABC üçgeninde, m(BAC)= 90°, EFCD dikdörtgen 
| AE | = | EB| , |EF|= 4 br, |GD|= 3 br 



Buna göre, ] BC [ kaç br dir? 


A)f B) 15 C)f D)f E) 20 


Geometri Soru Bankası A 
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7. ABC üçgen, DFEC paralelkenar 
1 BD 1 = 1 DC I , j AF | =4 cm 
A 


10, ABC üçgen, [ED]//[BC], [BD], [CE] açıortay 
] ED [=12 cm, |AE| + |AD|=36 cm 
A 



Buna göre, ABC üçgeni ile DFEC paralelkenarının 
çevreleri farkı kaç cm dir? 

A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12 


8. ABC üçgen, [AC]±[BC], [DE]1[AC] 

[BE] açıortay, |AD|=4cm, |BD|=2cm 

A 




Buna göre, |BC| kaç cm dir? 

A) 15 B) 18 C) 20 D) 24 E) 25 

1 1 . ABC üçgen, [EF]//[BC], [FG]//[AC] 


|EF|=4cm, |BD|=5cm, |FG|= — cm 

5 


■w 



Buna göre, |EC| kaç cm dir? 


A) V3 B) -J2 C) 1 D) 


Buna göre, |AC| kaç cm dir? 


Vî E) V^ 


A) 9 B) 


36 


C) 7 D) 


32 


E) 6 


9. ABC üçgen, [EB] açıortay, [DE]//[BC] 
[EF]//[AB], 1 AD |=18 cm, |DB|=12cm 
A 



12. ABC üçgen, m(BAC)=90°, [DF]±[BC] 

[DE] // [AC] , | DB |=15 cm, |EC|=5cm, | BF | =9 cm 



Buna göre, ]FC| kaç cm dir? 

A) 6 B) 8 C) 9 D) 10 


E) 12 


Buna göre, |AC|=x kaç cm dir? 

A) 36 B) 32 C) 30 D) 28 E) 24 


1-E 2-B 3-B 4-D 5-A 6-D 7-C 8-A 9-B 10-C 


11 -A 12-E 


'jc&tsndö Benzeşlik / 


Test / 34- 


1. 


AD//BE//CF, 1M = 1, |DF|=15 cm 
|AC| 5 



Buna göre, | EF j kaç cm dir? 

A) 6 B) 8 C) 9 D) 10 E) 12 


ABCD dörtgen, A, F, C doğrusal, [DC]//[EK]//[AB] 
3 1 AD | =4 1 EA | , |EF|=9 cm, |FK|=2cm 



t* 


A B 

Buna göre, |DC|-|AB| farkı kaç cm dir? 


A) 2 B) 3 


C) 4 


D) 5 E) 6 


3, ABC üçgen, [BE]n[CD] = {K} 

[DE]// [BC], | AD 1 =3 1 DB] , |KC|=16cm 
A 



Buna göre, |DK| kaç cm dir? 

A) 12 B) 10 C) 9 D) 8 E) 6 


4. ABC ve EDF üçgen, [DE]//[BC] 

| AE | =2 1 CF I , | DE |=6 cm, |CK|=2cm 
A 




Buna göre, jj^j oram kaçtır? 


A)- 


B)- 


C) 1 D) - 


A) 12 B) 10 C) 9 D) 8 E) 7 


5. ABC, ADE üçgen, [DE] //[AB] 

|BH|=9cm, |HF|=3cm, |FC|=6cm 
A 


E) 


6. ABC üçgen, B, C, F noktaları doğrusal, [CD]//[EF] 
| AC | =3 1 CK 1 , | AD| = ]DB| , |BC|=12cm 

A 



Buna göre, |CF|=x kaç cm dir? 

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 


E) 6 


M I CO 


nûe BenzeıMk / 7 


7. ABC üçgen, [DK]//[AC], [CD] açıortay 
|BK| = |KC|=5 cm, |AC|=8cm 
A 



B 5 K 5 C 

Buna göre, |DF[ kaç cm dir? 

..1 1 ™ 3 


A) i B >î 


C) 1 D) - 


8. ABC üçgen, [BE]n[CD] = {F}, [DE]//[GF]//[BC] 

|DE|=6cm, [DG|=2cm, |GF|=4cm 
A 



B C 

Buna göre, | AB | kaç cm dir? 

A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E) 20 


10. K, E, D ve L, F, D noktalan doğrusal, | AB | = ) AC | 
|DE| = |DF|, | KE | = | LF | , |AK|=6cm 
| FC | =3 cm, | CL| =4 cm, |EF|=7 cm 
A 


B E x 


J \4 

'F 3 C 


Buna göre, Çevre(ABC) kaç cm dir? 

A) 25 B) 30 C) 33 D) 36 E) 39 


11. ABC ve BGD üçgen, [AB]//[FE], [GE]//[AC] 
|BE|=5cm, |EC|=2cm 
A 



B 5 E 2 C D 

Buna göre, |CD| kaç cm dir? 


A) 3 B)| C) 2 D)| E)| 


1 . ABC ve BDC üçgen, [AB] // [FE] // [DC] 
| AB |=6 cm, |EF|=4cm 



BE C j. 

Buna göre, |DC|=x kaç cm dir? b 

Ç 

A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12 7 


2. [AB]//[EF]//[DC], [AC]n[BD] = {E}, | AB [ =8 cm 

|DC|=20 cm, |BC|=14 cm 

D 



B F C 

Buna göre, |FC| kaç cm dir? 

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10 


Test / 55 

4. ABC üçgen, [DC]n[BE]={F}, [DE]//[BC] 

MİL! , | AD 1 =8 cm 
|FC| 5 



Buna göre, |DB| kaç cm dir? 

A) 8 B) 9 C) 12 D) 14 E) 16 


5. AKC ve GBK birer üçgen, [AC] // [FD] // [GK] - 
| AB | =3 cm, |FE|=2cm, |ED|=4 cm 
A 3 B C 




G K 

Buna göre, | BC | + 1 GK| toplamı kaç cm dir? 

A) 9 B) 10 C) 12 D) 14 E) 15 


ABC ve AFD üçgen, [AB]//[DF] 

| DE | = | EF ] , |BG|=6 cm, |GE|=2cm 
A 


\ 2 

G\ 7e 


Buna göre, |EC| kaç cm dir? 


12. ABC üçgen, [DG]//[AC], |AE| = ]EF| 

i 2§L = !, |GC|=2 cm 
|EG) 3 



B F 

Buna göre, |BF| kaç cm dir? 


G 2 C 


A) 3 

B) 4 

C) 5 

D) 6 

E) 8 I 

A) 4 

B) 6 

C) 8 

D) 9 

E) 10 

1-A 2-C 

3-A 

4-B 

5-C 

6-C 7-C 

8-A 

9-B 

10-C 

1 1 -E 

1 2-C 


3. ABC, BCD üçgen, [AB]_L[BC], [EF]_L[BC] 

[DC]_L [BC], |AB|=12cm, |BC|=25cm, |DC|=8cm 

A 



B F C 

Buna göre, |FC| kaç cm dir? 

A) 12 B) 11 C)10 D) 9 E) 8 


6. ABCD dörtgen, [CD] // [EB] , [EC]n[DB]={K} 

| CD | =9 cm, | EC | =30 cm, |KF| = |EF|=12 cm 

D 9 C 

fSA 


E A B 

Buna göre, |AB| kaç cm dir? 

A) 24 B) 27 C) 28 D) 30 E) 32 


Geometri Soru Bankası A 
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7 . ABC üçgen, G, ABD üçgeninin kenarortayların 
kesim noktası, [BD]n[EK]={F}, 2|DC| = |AC| 
3|FK|=2|EF|, |EG|=3br 
A 



Buna göre, |KC| kaç br dir? 
A) 12 B) 10 C) 9 


D) 8 E) 6 


8. ABCD eşkenar dörtgen, ABE üçgen, [EB]n[AC]={G} 
|DE|=3cm, |AB|=6cm, |EB|=10cm 



Buna göre, |BG| kaç cm dir? 
A) 3 B) 4 C) 5 


D) 6 


E) 7 


9. ABC ve DEF üçgen, [AB]//[EF]//[KL] 
|AB|=3cm, |EF|=9cm 

A D B 



Buna göre, |KL| kaç cm dir? 


A) 2 B) - 


C)- 


D) 


12 


E) 


15 


10. ABC üçgen, [AF]±[BC], [DE]//[BC] 

| BF ] = 1 FC j , |AL|=5 cm, (LK|=3 cm 
A 



Buna göre, |KF| kaç cm dir? 

A) 8 B) 9 C) 10 


D) 12 E) 15 


1 1 . ABC üçgen, [DE] 1 [BC] , | AD | = 1 0 cm 
|DB|=5cm, |BE|=3cm, |EC|=15cm 
A 



Buna göre, |AC| kaç cm dir? 
A) 13 B) 15 C) 16 


D) 17 E) 20 


12. ABC ve DEC üçgen, |AD| = |DC| 

| AF | =4 br, |FB|=2br, |BC|=6br 
A 



Buna göre, |EB| kaç br dir? 

A) 3 B) 4 C) 5 


D) 6 E) 8 


1-E 


2-E 


3-C 


4-C 


5-C 


6-D 


7-A 


8-B 


9-B 


10-D 


1 1-B 


12-D 


' ûçg&ade Benzerlik / <§ 


Test / (3s8 


1. ABC üçgen, [AD]n[BE] = {F}, |AF| = |FD| 
IBDI 2 


|DC| 3 


ve I EC 1=15 cm dir. 



Buna göre, | AE| kaç cm dir? 

A) 3 B) 4 C) 5 


D) 6 


2. ABC üçgen, [AF] açıortay, [AF]n[BD]={E} 


I AE | = | EF| , 


I BF [ 2 


|FC| 3 


Buna göre, j^j oranı kaçtır? 


A)- 


B)- 


C)- 


D)- 


3. ABC ve BFD üçgen, |BC|=5|CD| 
2 1 BF | =3 1 AF | , |EC|=3cm 
A 


Buna göre, |AE| kaç cm dir? 

A) 6 B) 8 C) 9 


E) 8 İ 



E)- 



D) 12 E) 15 i' 


4. ABC üçgen, |AE|=2|EC|, |CD|=2|BD|, |BE|=14cm 
A 


jr 

1* 



Buna göre, | BF | kaç cm dir? 

A) 3 B) 4 C) 5 


D) 6 


E) 7 


5. ABC üçgen, [BE], ABC nın açıortayı, |AD|=4|FD| 
|AB|=9cm, |DC|=4cm, |FE|=3 cm 

A 



Buna göre, |BF| kaç cm dir? 

A) 4 B) 4,5 C) 5 


D) 5,5 E) 6 


6. ABC üçgen, [BD]1[AF], [BD] açıortay, = | 



IEDİ 

Buna göre, oranı kaçtır? 


A)- 


B)- 


C)- 


D)- 


E) 


finrıı Ranka/zı A 


co | ro 



Test / (3V 


1 . ABC ve KLM üçgenleri benzerdir. 

[BD] ve [LN] açıortay, |AB|=2cm, |KL|=6cm 


A K 




B C E F 

Buna göre, benzer üçgensel bölgelerin alanları 
oranı aşağıdakilerden hangisidir? 











2. ABC ve DEF eşkenar üçgen, Alan(ABC)=8Alan(DEF) 




5. Bir çocuk elindeki büyüteçle bir sivrisineğe baktığında 
sivrisineğin iğnesinin gerçek boyunun 2 katı uzunluk- 
ta görüyor. 



Buna göre çocuk aynı büyüteç ile alanı — br 2 olan 

3 

üçgene baktığında şeklin alanını kaç br 2 görür? 


Yukarıda verilenlere göre, eşkenar üçgenlerin yük- J 
seklikler oranı kaçtır? b 


A)f B) 1 C)| D) 2 E)| 


C 

A) 2 B) 2a/2 C) 3 D) 2^3 E)2n/6 | 



Yukarıda verilenlere göre, benzer üçgenlerin çev- 
releri oranı aşağıdakilerden hangisidir? 


Buna göre 


Alan(ABK) 
’ Alan(DEF) 


oranı kaçtır? 
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Test / 38 


1. ABC üçgen, [DE]//[BC] 

Alan(DBCE)=8Alan(ADE), |DE|=3cm 
A 



B C 

Buna göre, |BC| kaç cm dir? 

A) 6 B) 8 C) 9 D) 10 E) 12 



B C 

Buna göre, |BC| kaç cm dir? 

A) 6 B) 2VÎ0 C) 3^5 D) 5 V 2 E) 8 


i' 4. ABC üçgen, [EH] i. [AB], 2 1 EC | =3 1 DE ] 
S |EH|=3cm, |AB|=12cm 



A D H B 

Buna göre, Alan(ABC) kaç cm 2 dir? 

A) 36 B) 40 C) 45 D) 48 E) 50 

5. ABC ve ACD üçgen, [GF]//[BC], [FE]//[CD] 
Alan(AGF)=12 cm 2 , Alan(BCFG)=15 cm 2 
Alan(CDEF)=5 cm 2 dir. 


A 



B C 

Buna göre, Aian(AFE) kaç cm 2 dir? 


A) 3 B) C) 4 D) -| E) 5 


3. ABC üçgen, [ED]//[AC] 

Alan(BED)=4 cm 2 , Alan(AED)=10 cm 2 
A 



B D C 

Buna göre, Aian(ADC) kaç cm 2 dir? 

A) 21 B) 30 C) 35 D) 38 E) 42 



A E B 


Buna göre, |AC| kaç cm dir? 

A) 2 V 2 B) 2V3 C) 4 D) 4 V 2 E) 6 

Geometri Soru Bankası A 



Üçgendi© Benzerlik / lo 


Test / <3§ 


7, ABC ve ACD üçgen, [GF]//[BC], [FE]//[AD] 
Alan(AGF)=9 cm 2 , Alan(BCFG)=7 cm 2 
Alan(CEF)=2 cm 2 dir. 



B C - 

Buna göre, Alan(AFED) kaç cm 2 dir? 

A) 24 B) 27 C) 30 D) 32 E) 36 j. 

b 

8. ABC üçgen, [DE]//[BC], Alan(ADF)=4 cm 2 

b 

Alan(ABK)=24 cm 2 , Alan(FECK)=25 cm 2 



B K C 


Buna göre, Aian(AFE) kaç cm 2 dir? 

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8 b 

9. ABC üçgen, BEDF paralelkenar % 

Alan(AFD)=12 cm 2 , Alan(DEC)=3 cm 2 1 

A " 



B E C 


Buna göre, Aian(BEDF) kaç cm 2 dir? t 

A) 9 B) 12 C) 15 D) 18 E) 20 J- 

Tc 2-B 3-C 4-C 5-C EFA 


10. ABC üçgen, [FD]//[AC], [DE]// [AB] 
Alan(BFD)=4 cm 2 , Alan(DEC)=9 cm 2 
A 



B D C 

Buna göre, Alan(ABC) kaç cm 2 dir? 

A) 18 B) 19 C) 20 D) 22 E) 25 

1 1 . ABC üçgen, [DE]//[BC], Alan (BCED) =2Alan (ADE) 

A 



B C 

Buna göre, oranı kaçtır? 

|EA| 

A) V3 B) t/3-1 C)V3+1 /I 

D)2-V3 E) V3 +3 

12. ABC üçgen, [FD]//[AB], [FE]//[AC], A, F, G doğrusal | 
Alan(ABDF)=9 cm 2 , Alan(AFEC)=16 cm 2 



7-C 8-C 9-B 10-E 11-B 12-Ej 



»Î5&- S V V 


Üçgende Benzeımı / 


Test / 


7. DEFK dikdörtgen, G, ABC üçgeninin kenarortayların 
kesim noktası, [AB]_L[AC], |AB|=9cm, |AC|=12cm 
A 



A) 18 B) 20 C) 24 D) 27 E) 30 


S. ABC üçgen, DEFK kare, |AH|=9cm, |BC|=18cm 
A 



Buna göre, Alan(DEFK) kaç cm 2 dir? 

A) 25 B) 28 C) 32 D) 36 


E) 49 


9. ABC üçgen, [BD]±[AC], [DE] ± [AB] 
[AB] J_ [BC] , 1 AE | — 8 cm, |EB|=2cm 


10, ABC üçgen, [AB]±[AC], [AD]1[BC] 

[DE]J_[AC], Alan(ABD)=10 cm 2 , Alan(ADE)=6 cm 2 
A 


Jr 

T 



A) 8^3 B)4ı/Î5 C)1ûV3 D) 10^6 E) 6-/İİ5 


1 1 . [AB] _L [BC], [DC]-L[BC], [EF]X[BC] 
[AC]X[BD], [BF|=2 cm, |FC|=8cm 

D 



Buna göre, ABE üçgensel bölgesinin alanı ile DEC 
üçgensel bölgesinin alanları toplamı kaç cm 2 dir? 

A) 60 B) 72 C) 75 D) 80 E) 85 


1 2. G, ABC üçgeninin kenarortayların kesim noktasıdır. 
[GD] // [AB] , [GE]//[AC], |AB|=9cm, |AC|=16cm 


1-E 






£ 


A 

t' 

1 

c 




c 



• ■ 1 

V’ i 


\ 



1 

9 / 

^\16 



\ 




/ 

G 


/ F 

F 



1 

/ 



A 8 

E 2 

3 


iç 

B 

D E 

c 

Buna göre, Alan(CBD) kaç cm 2 

dir? 



iç 







'0 

Buna göre, A!an(DtG) kaç cm* dır? 


A) 4 B) 5 C) 6 

D) 8 


E) 10 


A) 4 

B) 6 C) 8 D) 9 

E) 12 | 

2-A 3-B 4-C 

5-D 


6-A 

7-C 

8- D 

9-B 10-D 11 -E 

İîFcj : 


ide BenzerEk / 12 


Test / 70) 


1. [BD]n[AC] = {E}_ [AB]\\[DC], |AB|=4cm 

|DC|=6cm, Alan(DEC)=36 cm 2 
A 4 B 



Buna göre, Alan(ABE) kaç cm 2 dir? 

A) 8 B) 12 C) 16 D) 20 E) 24 

2. [AB] _L[BC], [DE]_L[AB], |AD|=4cm 
|DB|=8cm, |DE|=3cm 
A 



Buna göre, Alan(DECB) kaç cm 2 dir? 

A) 42 B) 44 C) 46 D) 48 

3. ABC üçgen, [DE]//[BC] 

Alan(ADE)=36 cm 2 , Alan(BDEC)=64 cm 2 
A 



„ . | AD | + |DE| , _ 

Buna göre, 7—7 — oran| kaçtır? 
s 1 AB | + |BC| 


A)- 


B)- 


O- 


D)- 


E) 50 


E)- 


ABC üçgen, [DE]//[FK]//[BC], |DF| = |FB| 
[ AE | =2 1 EK| , A!an(DEKF)=15 cm 2 
A 



Buna göre, Alan(ADE)+Alan(FBCK) kaçtır? 

A) 30 B) 33 C) 36 D) 40 E) 42 


ABC üçgen, [AB]1[AC], [ED]1[BC], [EF]//[BC] 

1 AB | =9 cm, |AC|=12 cm, Alan(AFE)=Alan(DEC) 

A 



Buna göre, |BF| kaç cm dir? 

7 


A) 3 


B). 


C) 4 


D) — 
2 


E) 5 


ABC, BFE üçgen, [EF]//[BC] 
|FD|=S-,2|DG| = |GC| 



Buna göre, oranı kaçtır? 

Alan(ABG) v 


A)- 


B}- 


C)- 


D)- 


E)- 


A A A 


•lylK 


Geometri Soru Bankası A 
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Üçgende Benzeşlik /İS 


Test / 70 


7. ABC üçgen, [DE] // [BC] 

Alan(ADE)=8 cm 2 , Alan{DEF)=12 cm 2 

A 


10, ABC ve EBD dik üçgen, [AD] _L [BC], [AB] 1 [BE] 



Buna göre, Alan(DECB) kaç cm 2 dir? 

A) 36 B) 38 C) 40 D) 42 E) 44 

8. BEDC paralelkenar, AC // ED 



# 


Buna göre, Alan(BCDE) oranı kaçtır? 

U Alan(ADC)- Alan(AEB) 


A)- 


B)1 


C) 


D) 2 


E) — 
2 


9 . ABC ve BED üçgen, Alan(EFCB)=4.Alan(AEF) 
2.Alan(FCD)=3.Alan(EFCB), m(ÂED)=m(ACD) 
A 



A)- 


B) 


M 


C)- 


D)- 


E) 




[AB] 1 [AC], [EF] 1 [BC], [BE] _L [ED], 


|BF| 3 
IDCI 4 



Buna göre, Alan (ABC) oran| ka çj ır ? 
Alan (BED) 


A)- 


B) 2 


°'f 


»i 




11. ABC üçgen, [AB]_L[AC], [AD]1[BC], [DE]1[AC] 
Alan(ABD)=4 cm 2 , Alan(DEC)=9 cm 2 

A 





A) 


B) 


C) 




E) 


12 . ABC üçgen, [AB]1[AC], [AE]1[BC] 

[ED]±[AC], |AE| =10 cm, Alan(ADE)=20 cm 2 
A 



Buna göre, Alan(ABC) kaç cm 2 dir? 

A) 60 B) 70 C) 75 D) 100 


E) 125 


1-C 


2-D 


3-D 


4-B 


5- E 


6-E 


7-D 


8-D 


9-E 


1 0-E 


1 1-C 


Üçgende BenzesMlz / il 


1. ABC üçgen, [DE]±[BC], | AB j = | AC | 


Alan(ADEC) _ 41 
Alan(DEB) 9 



IBEI 

Buna göre, ^ — I oranı kaçtır? 
|EC| 


A)- 


B)- 


C)- 


D)- 


E)- 


2. ABC üçgen, [BD]n[AE]={F>, |AD| = |DC| 

| EC | =2 1 BE | , CEFD dörtgensel bölgesinin alanı ve 
ABF üçgensel bölgesinin alanından 2 cm 2 fazladır. 

A 



■r-5*- 


A) 8 B) 10 


C) 12 


D) 14 E) 16 


3. ABC üçgen, [BE]n [AD] ={F}, | BD | = | DC | 
| AE | =3 1 EC | ve Alan(ABC)=4 cm 2 dir. 

A 



Buna göre, AEF üçgensel bölgesinin alanı BDF üç- 
gensel bölgesinin alanından kaç cm 2 fazladır? 


A)- 


B)- 


C)1 


D)- 


E) 2 


4. ABC, AFD üçgen, |AF| = |FB| 

| BE | =2 1 EC | , Alan(ECD)=4 br 2 
A 



Buna göre, Alan(AFEC) kaç br 2 dir? 

A) 12 B) 11 C) 9 D) 8 E) 6 


G, ABC üçgeninin kenarortayların kesim noktasıdır. 
[D E] //[AF], Alan(DEC)=12 cm 2 dir. 

A 



Buna göre, Alan(GFED) kaç cm 2 dir? 

A) 15 B) 16 C) 18 D) 20 E) 24 


6. ABC üçgen, [BD]n[AE]={F>, |AF| = |FE|, j BE | = | EC [ 
A 



Buna göre, ABE üçgensel bölgesinin alanının 
EFDC dörtgensel bölgesinin alanına oranı kaçtır? 


A) 1 


B) ! 


C)- 


D)- 


E)® 

2 


Üçgende Benzerlik / 13 


Test / Tl 




Buna göre, 


fllan(ADE) 

Alan(BCD) 


oranı kaçtır? 


12. [AD]//[FE]//[BC], | AD | =2 cm, ]FE|=3cm 
Alan (ADEF) =Alan (FECB) 

A 2 D 



Buna göre, |BC| kaç cm dir? 



Üçgende Benzerisin: / 14 


Test / 72 


1. ABC üçgen, [DF]J_[BC], |AB| = |AC| 
|EF|=3cm, |DE|=7cm, |BC|=8cm 

D 



Buna göre, Alan(ABC) kaç cm 2 dir? S. 

A) 20 B) 22 C) 24 D) 26 E) 28 t . 


ABE ve DEC dik üçgen, [AB] J_[BC], [CD] ± [BC] 
[AE]±[ED], |AE| = [ED|, |AB|=3cm, |DC|=2cm 
ve B, E, C doğrusaldır. 



BE C 


Buna göre, AIan(BAE)+Alan(ECD) kaç cm 2 dir? 


A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 



5. ABC dik üçgen, [AB] 1 [BC], [AD] J_ [DC] 

ç- 

2. ABC üçgen, [AD]_L[BC], [BE]_L[AC] " [CD] açıortay, |DE|=2 cm, |EC|=6 cm 



Buna göre, Alan(ABC) kaç cm 2 dir? 

S A) 6 B) 8 C) 9 D) 12 E) 16 

A) 80 B) 84 C) 90 D) 95 E) 100 j? 


3. [AB]±[BC], [DC]J_[BC], m(BAE)=m(EDC) 

|AB|=4cm, |EC|=6cm 



B E 6 C £ 

Buna göre, Alan(DBE) kaç cm 2 dir? 

A) 6 B) 8 C) 12 D) 16 E) 24 i 


6. ABC üçgen, [AB]±[BC], [AD]_L[AC], [DE]X[ABJ 
|AE| = |EB|, | DE |=4 cm, |BC|=6cm 
A 



B 6 C 

Buna göre, Aian(DEB) kaç cm 2 dir? 

A) 2-</3 B) 3^3 C) 4^3 D) 5^3 E) 6ı/3 


14Q 


Geometri Soru Bankası A 




7. [AB]J_[AC], [BC]1[DC], ]BC| = |CD| 

|AB|=8cm, ]AC|=15cm 



Buna göre, Alan(ACD) kaç cm 2 dir? b 

A) 112,5 B) 100,5 C) 90 D) 80 E) 60 ” 



10 . [AD]1[AB], [CE]=[EB], m(ÂDE)=2.m( ABC) 

|DC|=5cm, |AC|=4cm 
D 


5 

C 

4 

A B 

Buna göre, Aian(ABC) kaç cm 2 dir? 

A)10 B) 18 0)12^2 D) 15^3 


" j İ ^ ^ c o 


Test / 73 


Test / 


ÜCM©îHÛ© AQMM 


E)16,/2 


8 . 


ABC üçgen, [AB]J_[AC], [AD]J [DE] 
m(ÂBC)=45°, |BD|=4-V2 cm, |AE|=5cm 


A 



Buna göre, Alan(ABD) kaç cm 2 dir? 

A) 8 B) 9 C)10 D) 11 E) 12 


t* 

b 

c 


11. ABC üçgen, [AB]X[AC], [AD] 1[DB] 

|AB|=20 cm, |AC|=40cm, |AD|=12cm 
A 



Buna göre, Alan(BDC) kaç cm 2 dir? 

A) 144 B) 160 C) 164 D) 170 E) 180 


1 . A, O, B doğnjsai, [OC, BOD nin, [OF, AOE nin açıortayı S 
m(E'OD)=80°dir. * 



Buna göre, m(FOC) kaç derecedir? - 

A) 100 B) 1 10 C) 120 D) 130 E) 140 1 

Ç 

c 


3 . ABC üçgen, m(BDC)=120°, m(ABD)=m(BCD) 
A 



Buna göre, m(ABC) kaç derecedir? 

A) 40 B) 45 C) 50 D) 55 E) 60 


4 ’ 

/ 


9 . ABC üçgen, ADE eşkenar üçgen, m(BAC)=120° 

[BD| = 2%/3 cm, |EC|=4cm 
A 



Buna göre, Alan(ADE) kaç cm 2 dir? 


ğ 12 . ABC üçgen, |DC| = |BC|, m(BAC)+60°=2m(CBE) 
£ m(ABE)=120°, |AD|=2cm, |DB|=4cm 

1 A 



Buna göre, Alan(DBC) kaç cm 2 dir? 


2 . 


A) 4 B) 6 

C) 8 

D) 9 

E) 12 £ 

A) 6 

B) 4^3 

C) 8 

D) 4^5 

E) 2-J2İ 

1-D 2-E 3-C 

4-C 

5-D 

6-C 7- A 

8-E 

9-B 

1 0-E 

1 1-B 

12-dJ 


C/ırı ı Conirocı -1CA 


[AD // [CE, m(BAD)=50°, m(BCE)=150° 
D A 



Buna göre, m(ABC)=x kaç derecedir? j 

Ç 

A) 5 B) 10 C) 20 D) 25 E) 30 j 


141 


ABC üçgen, |AD| = |BD| = |CD|, m(ADC)=110° 
A 



Buna göre, m(ABC) kaç derecedir? 


A) 40 B) 45 C) 50 D) 55 E) 60 


Geometri Soru Bankası A 







üçgend e Esûmusi / 2 

■j, ABCD dörtgen, m(ADC)=90°, m(ABC)=90° 

|AD| _g. _ |AB|=10 br, |CD|=15br 
|BC| 3 



C 


Buna göre, | AD | kaç br dir? 

A) 8 B) 10 C) 12 D) 13 E) 15 

2. ABC üçgeninde, [AB] _L[BC], |AB| = |BC| 

| BD | = | DC | , |AD| = 3%/5 br 


A 



Buna göre, |AC| kaç br dir? 

A) 3^6 B) 8 C) 6^2 D) 5^3 E) 3V7o 


Test/ 7/ 

4. ABC dik üçgen, [AB] -L [AC], [AH] -L [BC] 

1 BH I = 1 cm, |AC| = 2-^3 cm 
A 



B 1 H c 

Buna göre, | AB | kaç cm dir? 

A) 3 B) 2 V 2 C) Ve D) 2 E) V3 

5. ABC dik üçgen, [BA]-L[AC], [AH]_L[BC] 



B İH C 

Buna göre, | AH | kaç br dir? 

A) V2 B) S C) 2^2 D) 2V3 E) 3V2 



Buna göre, |CD| kaç br dir? 


Buna göre, |BL| kaç br dir? 


A) 5 B) 6 


D) 8 E) 9 1 A) 2 


C) 4 D) 6 E) 8 

Geometri Soru Bankası A 


C) 7 


B) 3 



Ücgend © Kanma / 2 


Test / 74 


7. ABC üçgen, |AB| = |AC|, [AB] // [ED], [AC]//[FD] 
Çevre(AEDF)=10 cm, Çevre(ABC)=16 cm 
A 



Buna göre, |BC| kaç cm dir? 

A) 4 B) 6 C) 8 D) 9 


E) 10 


8. ABC ikizkenar üçgen, | AB | — | AC| 

|AD|=4cm, |BD|=2 cm, m(ADC)=60° 
A 



Buna göre, |DC| kaç emdir? 

A) 6 B) 4^2 C) 5 D) 2 VI E) 4 


9. ABC ikizkenar üçgen, B, A, D doğrusal, |AB| = |AC| 
[AF]X[BC], [DH]X[BC], |AF|=6cm, |DE|=4cm 
D 



Buna göre, |EH| kaç cm dir? 

A) 2 B) 3 C) 3,5 D) 2^3 E) 4 


10. ABC ikizkenar dik üçgen, AKL eşkenar üçgen ve 
[BA] X [AC] dir. 

A 



|KL| 


Buna göre, jjj-jy oranı kaçtır? 


A)- 


B) - 


C)- 


1 


D) i E) VÎ 


1 1 . ABC, BDC üçgen, [AK] açıortay, [BD] X [DC] 


[AK]X[BC], İM = 2 , |BD|=2V2br 


|KD| 



Buna göre, |AC| kaç br dir? 

A) VİO B) 3ı/2 C) 2V5 D) 2 V 6 E) 5 


12. ABC üçgeninde, m(BAC)=15° 
m(ABC)=30°, | AB j =8 cm 



Buna göre, |BC| kaç cm dir? 

A) 4 B) 4-VI C) 4-VI — 4 D) 2 VI + 2 E) 6^3 -4 


1-B 


2-C 3-C 


4-D 


5-D 


6-C 


7-B 


8-A 


9-E 


10-E 


11-C 


12-C 


Üçgende Kasma / 3 


Test / 75 


1 . ABC dik üçgen, [AB] X [AC], [DE] X [BC] 
m (ABC) =60° | AD| =3 cm, |DE|=6 cm 



4. ABCD dörtgeninde, m(BAH)=m(DAH) 
[AH] X [DC] , [AB]X[CB], m(BCD) = 120° 

|DH| = 5VIcm, |CH| = VIcm 
A 


A) 4 B) 6 


C) 4 VI D) 9 E) 6^3 


2. ABC üçgen, [CD]X[AB], | AB | = | AC | 
I DB 1=18 cm, |BC|=30cm 



Buna göre, |AC| kaç cm dir? 

A) 20 B) 24 C) 25 


D) 26 E) 30 


3. ABC eşkenar üçgen, [ED]X[AC], [DF]X[BC] 
| DF | = 3 n/ 3 cm , | ED | = 2 n/I cm 
A 



fi m/ 1 ir! C nnı FZnnkzıcı 


Buna göre, |EB| kaç cm dir? 

A) 1 B) 2 C) 3 


D) 4 


E) 5 



A) 3 


B) 4 C) 4n/2 D) 5 E) 6 VI 


5. ABC üçgen, [DE]X[AC], [DF]X[BC] 

] AC | =6 cm, |BC|=6 cm, |ED| + |FD|=5 cm 

A 



Buna göre, Alan(ABC) kaç cm 2 dir? 

A) 10 B) 12 C) 15 D) 17 


E) 20 


6. ABC üçgen, |BE|=2|EC| 

| AC [=3] AD | , Alan(AED)=3 cm 2 
A 



Buna göre, AIan(ABC) kaç cm 2 dir? 
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A) 36 B) 27 C) 24 D) 18 E) 15 
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■ c Buna göre, |BD| kaç cm dir? 

Buna göre, m(CDE)-m(BCD) farkı kaç derecedir? 


A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60 i' 


A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 



A) 4ı/3 B) 61/3 C) 4ı/6 D) 4 n/7 E) 6^7 


G, ABC eşkenar üçgeninde kenarortayların kesim 
noktası, |BD| =2-^3 cm , |DC|=8V¥cm dir. 


A 



Buna göre, |GD| kaç cm dir? 


A) 6 B) 4V3 C) 2VÎ3 D) 3^6 E) 8 


3. ABC üçgen, | AB j = ] AC | , |BD|=6 cm, |AD|=6 cm 4 
|DC|=4cmdir. z 

C 

A 



B 6 D 4 C ğ 

Buna göre, | AB } kaç cm dir? 1 

b 

A) 3V5 B) 7 C) 5V2 D) 2VÎ3 E) 2 -JTs t- 


6. [AC] açıortay, [AB] J_ [BC] , |AD|=12cm, |BC|=4cm 


D 



A B 

Buna göre, Aian(ADC) kaç cm 2 dir? 

A) 12 B) 16 C) 18 D) 20 E) 24 



Üçgende Karnisi / 7 


Test / 79 


7 . ABC üçgen, [AC]_L[BC], |DC| = |AC| 
|BD|=2cm, |AB|=10cm 

A 



Buna göre, Alan(ABC) kaç cm 2 dir? 

A) 12 B) 18 C) 20 D) 24 E) 30 

8. ABC üçgen, [DE]J_[AC], |AB| = |AC| 

|BD| = |DC|, |AE| = 4 cm, |EC|= 1 cm 



Buna göre, Alan(ABC) kaç cm 2 dir? 

A) 4 B) 5 C) 6 D) 8 E) 10 S 


10. ABC üçgen, [BC]_L[AC], 2|BD|=3|AD| 
jBE|=5cm, |AC| = 12cm 

A 



B 5 E C 


Buna göre, Alan(BDE) kaç cm 2 dir? 

A) 15 B) 18 C) 20 D) 24 E) 25 


11. ABC üçgen, [DE] 1 [AB], 3|BD|=2|DC| 
| BE |=6 cm, |EA|=8cm, |ED|=4cm 


A 



B D C 


Buna göre, Alan(ABC) kaç cm 2 dir? 

I 

■■■ ( 

V: j 

A) 56 B) 64 C) 70 D) 72 E) 78 


9. ABC üçgen, [AF] açıortay, |AD| = |DC| 

| BF | = | FC | , |BD| =15 cm, |BC|=16cm 
A 



Buna göre, Alan(ADE) kaç cm 2 dir? 

A) 12 B) 16 C) 18 D) 20 E) 24 


1 12 . ABC üçgen, [AB]_L[BC], 3|AC|=4|BC| 

|AD|=12cm, |AE|=8cm 



A 8 E B 


Buna göre, Alan(ADE) kaç cm 2 dir? 

A) 36 B) 40 C) 45 D) 48 
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■ Üçgende Kasma / s 


Test / <§ o 



E F 

Buna göre, ADE açısı kaç derecedir? 


A) 40 B) 50 C) 60 D) 70 E) 80 


ABC üçgen, [AC]_L[BC], |DC| = |AC| 
m(ÂBC)=30“, ] BD 1 = (2^3-2) cm 


A 



Buna göre, | AB | kaç cm dir? 

A) 2^3 B) 4 C) 3t/2 D) 6 E) 4-73 


2. ABC üçgen, |AB| = (x+2)cm 
|AC|=(x+6) cm, |BC|=10cm 



Buna göre, ABC üçgeninin çevresi en az kaç cm i 
dir? t- 


A) 20 B) 21 C) 22 D) 23 E) 24 - p 


5. ABC eşkenar üçgen, [DF] 1 [BC], [EK] // [AB] 
| DE | = | EF | , |CD|=4|AD|, |BK|=4cm 



B 4 K F C 


Buna göre, |DC| kaç cm dir? 


•= A) 6 B) 8 C) 9 D) 10 E) 12 

t- 


Ç 

3. ABC eşkenar üçgen, [DK]_L[AC], [DE]_L[BC] 

[KF] -L [BC], [ EF | =9 cm ş. 


A 



B E 9 F C 

Buna göre, |AD| kaç cm dir? İ 

A) 10 B) 12 C) 13 D) 14 E) 15 ğ 


6. [AB] A [BC] , [BD] 1 [DC] , [CA] açıortay 

|BE|=10cm, |ED|=6cm 



B C 


Buna göre, |AE| kaç cm dir? 


A) 8 B) 6V2 C) 5 J 3 D) 4^5 E) 9 
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Üçgendi© Kasma / S 


Test / Si 


7. ABC üçgen, [AD] ve [DE] açıortay, |AB|=6cm 
|BD|=3cm, |DC|=4cm 
A 



Buna göre, |CE| kaç cm dir? 


A) 


12 




D) 3 E) 


16 


S. ABC dik üçgen, [AB]±[AC], [DE]±[BC] 
|BE| = |EC|, ] AB | — 1 2 cm, |AD|=5cm 
A 



A) 26 B) 28 C) 30 D) 36 


9 . ABC üçgen, [BE|=2|EA|, [BD|=5cm 

|DC|=10cm, |AD|=10cm, |AC|=12cm 
A 


E) 39 



Buna göre, Alan(ADE) kaç cm 2 dir? 

A) 8 B) 10 C) 12 D) 15 E) 16 


10. ABC üçgen, |AB| = |AC|, m(ADC)=60° 
|AD|=6cm, Alan(ABC) =15-73 cm 2 

A 



Buna göre, |BD| kaç cm dir? 

A) 1 B) 2 C) 3 


11. ABC üçgen, m(ADB)=m(ADC) 
|BD|=12cm, IDC|=8cm 


D) 4 


E) 5 



Buna göre, ABD üçgensel bölgesinin alanının, ADC 
üçgense! bölgesinin alanına oranı kaçtır? 


A)! 

2 


B)- 


C)- 


D)- 


E) — 
2 


12. ABC üçgen, |AE| = |ED| = |DB|, |AF| = |CK| 
| FK | =2 1 KC | ve Alan(EDKF)=15 cm 2 dir. 

A 



Buna göre, Alan(BCKD) kaç cm 2 dir? 

A) 15 B) 16 C) 18 D) 20 E) 24 


1-C 


2-B 3-B 


4-B 


5-B 


6-D 


7- E 


8-E 


9-A 10-B 


11 -A 12-C 


Üçgende daima. / © 


Test / Sİ 


1. ' [BA // [ED], [CB] // [EF, m(ABC)=50°, m(BCD) = 120° 



Buna göre, m(CDE) kaç derecedir? 

A) 90 B) 100 C) 110 D) 120 E) 130 


2. ABC üçgen, |AB|=20cm 

| AD | = | AC |=15 cm, |DC|=18cm 

A 



A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 


E) 10 


3 . ABC eşkenar üçgen, [PF] i. [AB], [PE] 1 [AC] 
[PD]1[BC], | PF |=72cm, |PE|=272cm 
| PD 1= 372cm dir. 



Buna göre, Alan(ABC) kaç cm 2 dir? 

A) 16-73 B) 18-73 C) 2073 D) 24-73 E) 25-73 t . 


ABC üçgen, [AD]n[BE]={F>, |AE| = ] EC [ 

| BD [ = ] DC | , |FE|=4cm, |FD|=3 cm, |FC|=10cm 
A 



Buna göre, ABF üçgeninin çevresi kaç cm dir? 

A) 19 B) 20 C) 21 D) 24 E) 25 


[AD]J_[BC], [CKn[BA]={A}> [AB] açıortay 
| AD ] =3 cm ve |DC|=4 cm dir. 



Buna göre, | AB | kaç cm dir? 

A) 375 B) 473 C) 7 D) 572 E) 370 


6. [AC] açıortay, [AB]±[BC], |AD|= 9 cm 
|DC|=10cm, |AB|=15cm 

D 10 C 



Buna göre, |AC| kaç cm dir? 

A) 17 B) 18 C) 20 D) 24 E) 25 


Geometri Soru Bankası A 
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Üçgende Kanma. / i o 


t'est/sg 


7. ABC üçgen, [AF] // [BC] , |AB| = |BC|, |AE| = |EC| 
1 BD | =2 1 DE | , |EF|=9 cm, |AC|=8 cm 


10. [AC]_L[BC], [DE] // [BC] , |DE|=3cm, |AC|=8cm 



Buna göre, |AD| kaç cm dir? 


A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8 £ 



Buna göre, Alan(ABE) kaç cm 2 dir? 


A) 6 B) 8 C)10 D) 12 E) 14 


[AD], ABC üçgeninde dış açıortay, |AC|=3cm 
I DC I =6 cm, 1 BD | =1 0 cm 



Buna göre, |AB| kaç cm dir? 


A) 4 B) 5 


C) 6 D) -y 


t. 11. ABC üçgen, [AD]_L[BC], [DE]_L[AC] 
j- |AB|=13cm, |AE|=9cm 



Buna göre, Alan(ADE) kaç cm 2 dir? 


A) 15 B) 18 C) 21 D) 24 


[CD]_L[AD], [AC] açıotay, m(BAD)=m(ACB) 
|AD|=4cm, |AB|=6cm 



Buna göre, |AC| + |BC| toplamı kaç cm dir? 


12. ABC eşkenar üçgen, [ED]\\[BC], [DE]1[BC] 
| BE |=6 cm, [EC]=2cm 



B 6 E 2 C 

Buna göre, Alan(AED) kaç cm 2 dir? 


A) 2ı/2T B) 3ı/2? C) 4 a/2Î D) 5-/2Î E) 6^2? 


A) 3n/3 B) 4%/3 C) 5%/İ3 D) 6%/3 E) 7^3 


1 -D 2-B 3-C 4-C 5-E 6-A 7-C 8-B 9-A 10-D 11-E 12-B^ 
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]. [AB] J_[KD], [AE]X[DE], |AB| = |AC| 

| FC | =5 cm, | CE | =3 cm, B, C, D doğrusaldır. 
A 



E İ 

Buna göre, |FD| kaç cm dir? t 

A) 10 B) 12 C) 13 D) 15 E) 16 j- 


2. ABC üçgen, 2|EC1=3|AE|, |AD|=2|DB| t 

[ FC 1 =4 1 BF | , Alan(BFED)=19 cm 2 dir. 1 


A 1 



B F C j- 

Buna göre, Alan(ABC) kaç cm 2 dir? t- 

Ç 

A) 65 B) 70 C) 75 D) 80 E) 90 


3. ABC üçgen, [AB] 1[AC], | AB |=1 2 cm t- 

|BD| = | DC j =10 cm, Alan(ADE)=30 cm 2 dir. £■ 

A t 



B 10 D 10 C 1 

Buna göre, |EC| kaç cm dir? 1 

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8 1 


4. [AB] ± [BC], [EC] // [AD], |AE| =4 cm, ] BC] =5 cm 



A 4 E B 


Buna göre, Alan(DEC) kaç cm 2 dir? 

A) 10 B) 12 C) 15 D) 18 E) 20 


5. ABC üçgen, [AC]±[BC], [AD] açıortay 
|DC|=6cm, |AB| + |AC|=20 cm 



B D 6 C 

Buna göre, Alan(ABC) kaç cm 2 dir? 

A) 30 B) 36 C) 45 D) 50 E) 60 



B 15 D 6 C 

Buna göre, Alan(ADE) kaç cm 2 dir? 

A) 12 B) 16 C) 18 D) 24 E) 30 
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Üçgende Kamım / 11 


Test / 83 


7. G, ABC üçgeninde kenarortayların kesim noktasıdır. 
[AC]±[BC], [GE]J_[BC], |DC|=^cm, |AC|=15cm 


10. G, ABC üçgeninde kenarortayların kesim noktasıdır. 
[GE] // [BC], [DG] // [AB], Alan(DCEG)=6 cm 2 
A 




Buna göre, |GE| kaç cm dir? 

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 


Buna göre, Aian(ABC) kaç cm 2 dir? 

A) 18 B) 21 C) 24 D) 27 E) 36 


8. G, ABC üçgeninin kenarortaylarının kesim noktasıdır. ; H, ABC üçgen, [KL] // [FE] // [BC] , |AL| = |LF| = |FD| 


2|AE|=3|EC|, |DC|=4|BD| ve 
Alan(GDCE)=28 cm 2 dir. 

A 


| BD | =2 1 DC | , taralı bölgelerin alanları toplamı — cm 2 



S 


Buna göre, Alan(ABC) kaç cm 2 dir? 

A) 45 B) 60 C) 70 D) 80 E) 90 


9 . G, ABC üçgeninin kenarortaylarının kesim noktasıdır. 
[GD] //[BC] ve Alan(ABC)=27 cm 2 dir. 

A 




Buna göre, Alan(ABC) kaç cm 2 dir? 

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10 


1 2. ABC üçgen [AB] _L [AC] , | DE 1 1 [BC] 

|DE|=6cm, |EC|=8 cm, Alan(ABED)= 72 cm 2 dir. 
A 


Buna göre, Alan(BGD) kaç cm 2 dir? 

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 



E) 6 


Buna göre, | AD | kaç cm dir? 

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 


1-A 


2-C 


3- D 


4-A 5-E 


6-D 


7-D 8-C 9-C 1 0-A 


1 1 -D 


12 - 


Üçgende Kanma. / 12 


Test / 34 


1. ABCDE beşgen, |AE|=6 cm, ]ED|=4 cm 
| DC | =4 cm, |CB|=6cm, |AB|=5cm 



Buna göre, [AD| + |AC| toplamının en küçük ve en 
büyük tam sayı değerleri toplamı kaç cm dir? 


A) 20 B) 23 C) 25 D) 26 E) 28 


2. ABC üçgen, [AF] J_[BC], [AB] _L[AC], [DE] 1[AC] 
| AE | = | EC | , |DE|=3 cm, |DC|=5cm 
A 



Buna göre, |BF| kaç cm dir? 

A) 2,4 B) 2,8 C) 3 D) 3,4 E) 3,6 ~ 


3 . ABC üçgen, m(ABC)=30°, |BC|=2|AC|, |AB|=6cm 

A 



Buna göre, |BC| kaç cm dir? 

A) 2V3 B) 3ı/3 C) 4V3 D) 5V3 E) 6^3 


[AB] _L [BC], [AD] _L[DB], |AE| = |EC| 
| BC [=15 cm, | AB |=20 cm 



Buna göre, |AD| kaç cm dir? 

A) 10 B) 12 C) 13 D) 15 E) 16 


5 . ABC üçgen, [BD]±[AC], m(BAC)=2m(DBC) 
|AD|=5cm, |DC|=8cm 

A 



Buna göre, |BD| kaç cm dir? 

A) 8 B) 9 C)10 D) 11 E) 12 


6. ABE üçgen, [BKn[AE]={A>, [AD] ve [AE] açıortay 
| AB | =8 cm, |AC|=6cm, |EC|=21 cm 



A) 3 


B) 4 C) 4,5 D) 5 E) 5,5 
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Üçgende Jggggg / 12 

7. ABC üçgen, [AB]J_[DE], [DF]-L[AC] 

| AB | = |AC | , m(BAC)=30°, Alan (ABC) =36 cm 2 



B D C 


Buna göre, |ED| + |DF| toplamı kaç cm dir? g. 

A) 6 B) 8 C) 9 D) 10 E) 12 


Test / 34 

1 o. G, ABC üçgeninin F, ABD üçgeninin kenarortaylarının 
kesim noktasıdır. [AD]n[BE]={E}, Alan(ABC)=72 cm 2 


A 



B D C 

Buna göre, Alan(GEF) kaç cm 2 dir? 

A) 2 B) 3 C) 4 D) 6 E) 8 


8. ABC üçgen, [DE]_L[BC], |BE| = |EC| 

| AB j = 1 0 cm, | AD | = 1 2 cm, |DC|=10cm 

A 



\12 




^\D 




n 

— ^ 


B 

11 E 


c 



Buna göre, Alan(ABED) kaç cm 2 dir? S A ) 70 B ) 80 C) 90 0)100 E)11 ° 


A) 48 B) 52 C) 56 D) 64 E) 68 j- 



12. ABC üçgen, [AD] açıortay, [AD]1[BD] 
[DE]//[AC], | DE | =3 cm, |AC|=14cm 
A 



Buna göre, |AB| kaç cm dir? 




5. ABC üçgen, [BE]n[AD]={F}, 3|BD|=2|DC| 
| AE 1 = | EC | , | BE |=35 cm 



Buna göre, |BC1 kaç cm dir? * A) 12 B ) 13 C) 14 D) 15 E) 16 

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10 j 


3. ABC eşkenar üçgen, m(BAD)=15°, | AB | =12 cm 

A 



B D C 

Buna göre, |BD[ kaç cm dir? 

A) 12(2 -73) B) 12(2ı/3-l) C) 8(2-73) 

D) 8(4-2,/3) E) 6(2-70) 


6. ABC üçgen, [BE]n[AD]={F}_ [AD] açıortay 
[FK] // [BC], m(BAD)=m(EFK), |BD| = |DC| 
| AE| = | EC|, | EK | =2 cm 


A 



Buna göre, |BF| kaç cm dir? 

A) 273 B) 4 C) 373 D) 6 E) 473 


İ7E 


Geometri Soru Banltası A 


Üçğ©udl© Ksıssjn.3. / ı<3 


Test / 35 


7. ABC üçgen, [AB] ±[BC], [AF]n[CD]={E> S 10. [AB]±[AC], |AB| |AC| 

|CE| = |ED|, | AE | — 3 [ EF | , |AD|=6 cm, |FB|=4cm S m(DİC)=30°, |DC|=4,/2 cm 




'Ç 

11. ABC üçgen, [AB]±[AC], [DE]±[BC] 
| BE | = | EC 1 , |BD|=V2.|AD| 



Buna göre, m(ABC) kaç derecedir? 

A) 15 B) 22,5 C) 30 D) 37,5 E) 45 


A) 6 B)8 C) 12 D) 16 E) 24 İ 


9. 


ABC üçgen, [AB] 1 [BC], m(ACE)=m(CED)=m(DEB) i' 
|BD|=5 cm, | AE [=12 cm 1 


C 



A 12 E B 

Buna göre, Alan(CED) kaç cm 2 dir? 


A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40 ğ 


1 2. ABC ve ACD üçgen, [KF] II [BC] 
[EF] // [AD] , |KF] = |FE|=4 cm 


A 
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E, ABC üçgeninde kenarortayların kesim noktasıdır. 
[AC]J_[BC], [EK] açıortay, m(FEK)=m(BAC) 

| EF | =5 cm ve D, E, C doğrusaldır. 



B F K C 

Buna göre, | AB [ kaç cm dir? 

A) 10 B) 12 C) 15 D) 18 E) 20 


10 . ABE üçgen, [CD]A[AB], |AB| = |AC| 

|DB|=8cm, |DC|=12cm, |BE|=20cm 
A 



Buna göre, Alan(ABE) kaç cm 2 dir? 

A) 100 B) 105 C) 1 12 D) 117 E) 12( 


8. ABC üçgen, [AB]J_[AC], |BE| = |EC| 
|AD|=4cm, |AC|=6cm 

A 



1 1 . ABC üçgen, [CD] _L[AB], [CD]n[AF]={E} 

|BF| = |FC|, | AD |=6 cm, |DB|=4cm, |AC|=10cm 
A 


B E C 

Buna göre, Alan(ADE) kaç cm 2 dir? 

A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12 



B F C 

Buna göre, Alan(FEC) kaç cm 2 dir? 


B) 4 C) 5 


9 . ABC üçgen, |AF| = |FD|, |BD| = |DC| 
|EF|=4 cm, [AD]n[BE]={F} 

A 



12 . ABC üçgen, [DE] açıortay, |AB|=5cm, 
|AD|=5cm, |BDj=8cm, |DC|=10cm 
A 


“ D 

C 


ç 

B 

8 

D 10 

C 

, |BF| kaç cm dir? 




Buna göre, Alan(ADE) kaç cm 2 dir? 


B) 10 C) 12 

D) 16 

E) 20 

s 

A) 4 

B) 5 

C) 6 D) 8 

E) 1 

3-D 4-E 

5-B 

6-A 

7-C 

8-B 

9-C 

10-E 11-C 

12-1 
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'ende Kamışı /ıs 


ABC dik üçgen, [AB]_L[BC], |AC|=13cm 
| AD 1 = ] DB | =6 cm, [DE]\\[AC] 



B E C 

Buna göre, |EC| kaç cm dir? 


Test / &7 


4. [BD]n[AE]={C}, [BD]A[DE], |AC| = |CE|, |AB|=4cm 



Buna göre, | DE| =x kaç cm dir? 


A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 


A)f B) 2 C)| 


D) - E) - 
2 3 


5. ABC üçgen, [DE]//[BC], |AF| = |FC|, |KE|=2|DK| 


ABC dik üçgen, [AB] A [BC], [DE] A [BC] 
|BE| = |EC|=3 cm, |DE|=2cm 



B 3 E 3 C 

Buna göre, |AE|=x kaç cm dir? 



Buna göre, 7^=7 oram kaçtır? 


A ) T A) B) | C) l D) 1 * 


A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 


ABC dik üçgen, [DB]A[AB], m(BDE)=30° 
|AE| = |EC|, |DE| =6 cm 


Buna göre, |AB|=x kaç cm dır? 


6. ABC ve DEF üçgen, [DE]//[AC], |EC|=2|BE| 
|BC| = |CF|, | KC| =4 cm 



B E 
Buna göre, [AK | kaç cm dir? 


A) 4 B) 2^3 C) 6 D) 4^ E) 8 


A) 8 B) 10 C) 12 D) 16 E) 18 


Geometri Soru Bankası A 
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Üçgende Krnma / 17 Test / §§ 



7. D, ABC üçgeninde kenarortayların kesim noktasıdır. i' 10. ABC üçgen, [FD]_L[DE], m(ABC)=m(ACB)=45° 
[DE]//[AC], [AC]=15cm ' s |BD| = |DC| =6 cm 



A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) — jr 



Buna göre, |DC| kaç cm dir? c 

A) 16 B) 18 C) 20 D) 21 E) 22 ~ 

S 12. ABC üçgen, |AD|=3cm, |DC|=6cm 

£ |BE|=4 cm, Alan(ABD)=Alan{ABE) 



Buna göre, Alan(ADE) kaç cm 2 dir? 1 Buna göre, |EC| kaç cm dir? 
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tfCg©lMÎG KBMB.&. / 1 İ 


Test / 90 


■j. ABC eşkenar üçgen, |AB| = |BD| 


4. ABC üçgen, [AB] _L[AD], m(ACB)=30°, m(ABC)=15° 



Buna göre, m(ADC) kaç derecedir? 



Buna göre, oram kaçtır? 

jbU| 


D)^ El# 
'2 3 


A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 35 


2. ABC üçgen, [AB] I [AD], m(ACB)=30° 


| AB |=10 cm, |BD|=— cm 



Buna göre, |AC| kaç cm dir? 


A) 8 B) 9 C)10 D) 12 E) 14 


[BC] _L [DC] , m(ABC)=150°, |AB|=4cm 
| BC| = 4-\/3 cm, |DC|=4cm 


4/3" C 



Buna göre, A ile D arasındaki uzaklık kaç cm dir? 


A) 8 B) 10 C) 12 D) 13 E) 15 


3. ABC üçgen, [AB]_L[AC], [DE]_L[BC] 
| BE 1 = l EC | , | BD | =2 1 AD | 



Buna göre, m(ABC) kaç derecedir? 


6. ABC üçgen, [AC]±[BD], |AC| = |BC| 
|AF|=]FB |=5^cm, |CD|=7cm 



C 7 D 


Buna göre, [FD| kaç cm dir? 


A) 15 B) 22,5 C) 30 D) 37,5 E) 45 


A) 12 B) 13 C) 15 D) 17 E) 20 
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/. ABC üçgen, [BE]±[AC], |AB| = |AD| 

| BD | =2 1 AE | , |DC|=6cm, |EC|=10cm 


1 0. ABC ve BDF üçgen, [AF] X [BC], [AF] açıortay 
2 1 AB | =3 1 AD j , |EC|=9cm 



D 6 C 


Buna göre, |BD| kaç cm dir? 


A) 6 B) 8 C)10 D) 12 E) 14 


G, ABC üçgeninde kenarortayların kesim noktasıdır. 1 
[AB] X [BC], [GD]X[AB], |GD|=3cm, |DB|=4cm - 



D 4 B 


Buna göre, |AC| kaç cm dir? 


A) 10 B)— C) 13 D) 15 E) 18 



Buna göre, |BD| kaç cm dir? 


A) 15 B) 18 C) 21 D) 22 E) 


11. ABC üçgen, [AD]X[AC], |DC|=3|BD| 
| AB |=13 cm, |AC|=15 cm 



B D 

Buna göre, j AD | kaç cm dir? 


A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 


9 . ABC üçgen, m(FAC)=m(DBC), |AD|=6cm 
I BF | =8 cm, |AF| + |BD| =21 cm 



12. [AB] X [BC] , [AD] X [DB] , |DB|=4cm, |AB| = |BC| 


Buna göre, BEF üçgeninin çevresi kaç cm dir? 


A) 14 B) 18 C) 20 D) 21 E) 24 



Buna göre, Alan(DBC) kaç cm 2 dir? 


A) 4 B) 8 C) 12 D) 16 


2-D 3-C 4-A 5-C 6-B 7-B 


8-D 9-C 10-C 11 -D 


Geometri Soru Bankası A 


irs 



Buna göre, m(ADE) kaç derecedir? 


Alan(ABC) 

Bunagore >w5i5) 


oranı kaçtır? 


A) 15 B) 22,5 C) 30 D) 45 E) 60 

A) üŞ B)^ C)V5 D)V5 E)*f 



A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 = Buna göre, |BC| kaç cm dir? 


A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10 



ABC üçgen, [AB]X[AC], m(ABC)-45° 
m(ACD)=15°, |BD|=2^cm 



Buna göre, |DC| kaç cm dir? j. 

A) 2-^2 B) 2 V 3 C) 4 D) 6 E) 4ı/3 j- 

187 


ABC üçgen, [AB]X[AC], [DE]X[DC] 
[CD] açıortay, |BD|=6cm, |AD|=3cm 



Buna göre, Alan(DEC) kaç cm 2 dir? 

A) 2V3 B) 3V3 C) 4ı/3 D) 5V3 E) 61/3 
Geometri Soru Bankası A 







9. ABD üçgen, [BEn[BD] = {B}, m(EAD)=m(DAC) 
m(BAC)=45°, |AC|=6 cm, |AB|=9cm 



B C D 

Buna göre, Alan(ACD) kaç cm 2 dir? 


1 2. ABC dik üçgen, DEF eşkenar üçgen, [AB] 1 [AC] 
m (ABC) =30°, |AF| = |FC|=2 cm 



B E C 

Buna göre, |EC| kaç cm dir? 


A) 20-y/2 B) 21 a/ 2 C) 24^2 D) 25^2 E) 27^2 j A) ^6 B) 2-^2 C) 3 D) 2^3 E) 4 
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Ûçgend© Kss hm. / 20 


Test / s>2 


1 . ABC dik üçgen, [AB] _L [BC], [AB | = | BD | = | BE | 
A 



Buna göre, m(EDC)=ct kaç derecedir? 

A) 15° B) 30° C) 45° D) 60° E) 75° 


4. [AE]_L[BC], [DF]-L[BC], |BE|=3cm, |EF|=4cm 

| FC | =1 cm, Alan(ABC)=36 cm 2 , Alan(DBC)=24 cm 2 

A 



B 3 E 4 F 1 C 
Buna göre, |AD| kaç cm dir? 

A) 5 B) 6 C) 8 D) 9 E) 10 


2 . 


[KA] ± [AB], [LB] ± [AB], Pe [AB] i 5. 

|AK|=8 cm, |LB|=4 cm, |AB|=5cm 


K 



A P B İ 

Buna göre, | KP | + 1 PL| toplamının en küçült değeri j 
kaç cm dir? t 


ABC üçgen, [AC]-L[BC], | AD [ — |DB| 
|DE|=5 cm, |DC|=6cm, |AC|=6cm 


A 



BE C 

Buna göre, |BE| kaç cm dir? 


Ç 

A) 13 B) 15 C) 17 D) 20 E) 25 " 


A) 2t/3 - 2 B) 3^3-1 0 3^3-2 

D)3V3-3 E)3V3-4 



Buna göre, | BC | kaç cm dir? t- Buna göre, Alan(ABC) kaç cm 2 dir? 


A) 4 -J3 B)5%/3 C) 6\/3 D) 7^3 E)B^3 j. A) 5 B) 6 C) 8 D) 9 E) 10 
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Üçgende Kasma / 20 


Test / 92 


7. ABC üçgen, [BE]_L[AC], |AB| = |AD| 

| BD | =2 1 AE | , |EC|=8cm, |DC|=6cm 
A 



B D 6 C 

Buna göre, AIan(ABC)kaç cm 2 dir? 

A) 18 B) 20 C) 24 D) 28 E) 30 


10. ABC üçgen, [AB]1[AC], [DE] _L [BD] 

[BD] açıortay, |DC|=10cm, |EC|=5cm 
A 



B E 5 C 

Buna göre, Alan(BDE) kaç cm 2 dir? 

A) 30 B) 35 C) 36 D) 40 E) 45 


S. ABC üçgen, [AD]1[AC], |DC|=2|BD| 
|AB|=13cm, |AC|=10cm 

A 



B D C >. 

Buna göre, Alan(ADC) kaç cm 2 dir? jf 

C 

A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40 ğ 


11. [AB]±[BD], |AE| = |EC| = |CD| 
|AF|=5cm, |FB|=11cm 
A 

=K 


B C " D 

Buna göre, |BD| kaç cm dir? 

A) 16 B) 18 C) 20 D) 22 E) 24 


9. ABC üçgen, [AB] 1 [AC], [AD]n[BE]={F> 

| AF | = | FD | , |BD| = |DC|, |AB|=9cm, |AC|=10cm 
A 



B D C 

Buna göre, Alan(BDF)+Alan(AEF) kaç cm 2 dir? 


1 2. E, ABC üçgeninde iç açıortayların kesim noktasıdır. 
[AB]_L[BC], [DE]J_[EF], [EF]//[BC] 

|AF|=18cm, |DC|=25cm 

A 


B C 

Buna göre, DEF üçgeninin çevresi kaç cm dir? 


B) 12 

C) 15 

D) 18 

E) 20 b 

A) 36 

B) 35 

C) 33 

D) 32 

E) 30 

3-B 

4-A 

5-E 

6-B 7-E 

8-E 

9-C 

10-E 

11-D 

12-E 
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3. A, B, C, D, E konveks bir çokgeninin köşegen 

sayısı kenar sayısının 2 katıdır. 


A, B, C, D, E, F düzgün çokgenin köşeleri, B, C, i 

K doğrusal ve düzgün çokgenin iç açıları toplamı j. 
1260° dir. 


Buna göre, konveks çokgenin köşegen sayısı 
kaçtır? 


Buna göre, m(DCK) kaç derecedir? 


A) 10 B) 12 C) 14 D) 16 E) 18 


A) 30 B) 36 C) 40 D) 45 E) 60 


A,B,C,D,E konveks bir çokgen ve iç açılar topla- 

mı, dış açılar toplamının 2 katıdır. 


CoKgemer ve 



Bir konveks çokgenin belirlenebilmesi için en az 
10 kenar uzunluğunun bilinmesi gerektiğine göre, 
bu çokgenin iç açıları toplamı kaç derecedir? 


Buna göre, konveks çokgenin köşegen sayısı 
kaçtır? 


'C 


A) 6 B) 9 C) 14 D) 18 E) 20 t 


A) 1620 B) 1800 C) 1980 D) 2160 E) 2340 
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Test / 93 


Çokgenler ve Dörtgenler / I 


5. ABCDEFG konveks (dışbükey) çokgen ve üç iç S 

açısının ölçüsü 100°, 110°, 120° dir. Diğer açılarının ? 
herbirinin ölçüsü 150° dir. 


B C 



Buna göre, çokgenin kenar sayısı kaçtır? 

A) 8 B) 9 C)10 D) 12 E) 15 


S. Düzgün bir çokgenin iç açılar toplamı dış açılar 
toplamına eşittir. 

Buna göre, düzgün çokgenin bir iç açısı kaç dere- 
cedir? 



D) E) 



î 9. Köşegen sayısı kenar sayısının 3 katına eşit olan 
6. ABC DEF düzgün çokgen ve C, D, K doğrusal j düzgün çokgenin bir dış açısı kaç derecedir? 



'ç 

Buna göre, çokgenin kenar sayısı kaçtır? 


A) 12 B) 15 C) 18 D) 20 E) 24 1' 

Ç 

c 

7. ABCDEF düzgün çokgen, m (ABC) =168° dir. * 


B C 



Buna göre, düzgün çokgen kaç kenarlıdır? 


1 0. ABCDEF düzgün çokgendir. 

B, C, K doğrusal, m(BCD)=m(KCD)+36° 



F 


Buna göre, düzgün çokgenin köşegen sayısı kaç- 
tır? 



Test / 94- 




Çokgeni©! ve Dörtgenler / 2 


i 


Test / 94 


7. ABCDE beşgen, [AK] ve [BK] açıortay 
m(BKA)=70°, m (Âİ d) + m (CDE) =270° 
A E 


10. ABCDE düzgün beşgendir. 

D 




Buna göre, m(BCD) kaç derecedir? 

A) 30 B) 40 C) 50 D) 60 E) 80 £ 


A) 24 B) 30 C) 36 D) 48 E) 54 


8. ABCDE beşgen, m(EAB)=90° , m(AED)=120° 
m(EDC)=100°, m (ABC) =140° 


1 1 . ABCDE düzgün beşgen, ABF eşkenar üçgendir. 

D 




Buna göre, m(BCD) kaç derecedir? 2 

Ç 

A) 90 B) 100 C) 110 D) 120 E) 130 t . 


Buna göre, m(FCD) kaç derecedir? 

A) 30 B) 35 C) 38 D) 40 E) 42 


9. ABCDEF düzgün altıgendir. 

E D 


12. ABCDE düzgün beşgen, [EB]± [DF] dir. 

D 




Buna göre, m(ADF) kaç derecedir? 


Buna göre, m(EDF) kaç derecedir? 


A) 18 

B) 24 

C) 30 

D) 36 

E) 45 jp 

A) 18 

B) 24 

C) 30 

D) 36 

E) 48 

1-D 2-A 

3-B ' 

4-E 

5-A 

6- E 7-C 

8 -A 

9-C 

10-C 

1 1-E 

12-A 


mler ve Dörtgenler / 3 


Test / 9 B 


1 . ABCDEF düzgün altıgendir. 



Buna göre, m(FDB)=a kaç derecedir? 

A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 E) 75 


2. ABCDE düzgün beşgen, [EF]_L[FB], F, A, B doğrusal 

D 



Buna göre, m(FEA)=a kaç derecedir? 

A) 16 B) 18 C) 20 D) 24 E) 28 


ABCDE düzgün beşgen, ABLK karedir. 

D 



Buna göre, m(DCL) kaç derecedir? 

A) 20 B) 24 C) 27 D) 30 E) 36 


4. ABCDE düzgün beşgen, |AK| = |BK|, m(KEA)=a 

A 



Buna göre, m(DKE) nin a cinsinden değeri aşağı- 
dakiierden hangisidir? 


A) a B) a+9° C) a+18° D) a+36° E) 2a 


5. ABCDE düzgün beşgen, DCF eşkenar üçgendir. 
D C 



Buna göre, m(EBF) kaç derecedir? 

A) 6 B) 8 C) 9 D) 10 E) 12 


6. ABCDE düzgün beşgen, BKLC karedir. 
D 



A) 6 B) 8 


C) 9 D)10 E) 12 
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Çokgenler ve Dörtgenler / 3 

7. ABCDE düzgün beşgen, EFGD karedir. 

D 



Buna göre, m(ADF)=a kaç derecedir? 
A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 


E) 13 


8 . 


A, B, C, D, E, ... otuzalti kenarlı düzgün çokgenin 
köşeleri ve O noktası çokgenin içteğet çemberinin 
merkezidir. 





A) 85 B) 80 C) 75 D) 70 E) 65 


9. K, A, B, C, D, E, F, ... düzgün bir çokgenin ardışık 
köşeleridir. 



Buna göre, a+b toplamı kaç derecedir? 

A) 120 B) 140 C) 144 D) 160 E) 170 


Test / 9s 


10. ABCDEF... düzgün çokgeninin merkezi O noktasıdır. 
[OK]l[DE], m(KOB)=50° 

C D 



Buna göre, düzgün çokgen kaç kenarlıdır? 

A) 15 B) 18 C) 20 D) 24 E) 30 


11. A, B, C, D, E, ... düzgün çokgenin ardışık köşeleridir. 
[AK] X [KE] 



Buna göre, çokgenin kenar sayısı kaçtır? 
A) 9 B) 10 C) 12 D) 15 


E) 18 


1 2. A, B, C, D, E, F, ... düzgün çokgenin köşeleri ve 
m(BDE)=120° dir. 

B 



Buna göre, m(DBF) kaç derecedir? 

A) 30 B) 36 C) 40 D) 45 E) 60 


1-D 2-B 3-C 4-C 5-A 6-C 


7 -A 8-A 9-D 1 0-B 


11-C 12-C 


Çokgenler ve Dörtgenler / 4 


Test / £>& 


1. ABCDEF düzgün altıgen, | AD 1=5 cm 
E D 



Buna göre, ABCDEF düzgün altıgenin çevresi kaç 
cm dir? 


A) 10 B) 12 C) 15 D) 18 E) 20 j' 


2. ABCDE düzgün beşgen, BCD üçgeninin çevresi 8 cm 
D 



Buna göre, AEDF dörtgeninin çevresi kaç cm dir? 

A) 12 B) 16 C) 20 D) 24 E) 32 


3. ABCDEF düzgün altıgen, |FK| = |KA|, |AB|=2cm 
E D 



Buna göre, |KD| kaç cm dir? 

A) 3 B) VÎ 0 C)VTT D) 2V3 E) VÎ 3 


4. ABCDEF düzgün altıgen, [EK]X[FC] 
[BL]X[FC], | KL| =3 cm 

E D 



Buna göre, ABCDEF düzgün altıgenin çevresi kaç 
cm dir? 


A) 15 B) 18 C) 21 D) 24 E) 27 


5. ABCDEF düzgün altıgen, [FB]X[DK], |DK|=2 cm 
E D 



Buna göre, düzgün altıgenin çevresi kaç cm dir? 

A) 6 B) 8 C) 9 D) 10 E) 12 


6. ABCDEF düzgün altıgen, |GD|=2|CG|=2 cm 
A F 



Buna göre, |FG| kaç cm dir? 

A)İ3Ö B)İ3İ C)4İ2 D) ı/35 E)İ38 
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Test / 3(3 


7. ABCDE düzgün beşgen, [DG]±[AB] 

12!Sl = İ, I EK 1=12 cm 
|KC| 2 



Buna göre, |FK| kaç cm dir? 

A) 3 B) — C) 4 D) | 


10. Ardışık köşeleri A, B, C, D, ... olan düzgün çokgenin 
çevrel çemberinin merkezi O noktasıdır. 

| AC |= 43. | OC | ve |AB|=2br 
A 2 B 



Buna göre, çokgenin çevresi kaç br dir? 

S A) 8 B) 10 C) 12 D) 14 E) 16 

E) 5 İ 


S. ABCDEF düzgün altıgen 

| EK | = | LB | =2 cm, [KD| = |AL|=1 cm 

E 2 Ki D 



Al L 2 B 


Buna göre, |KL| kaç cm dir? 

A) 2-Je B) 5 C) 3^3 D) 2^7 E) 4^2 



Buna göre, karenin çevresinin düzgün sekizgenin 
çevresine oranı kaçtır? 



9. ABCDEF düzgün altıgen 

|AD|=4|GD|, | BG |= 4Î cm 

E D 



A ' B 


Buna göre, ABCDEF düzgün altıgenin çevresi kaç j- 
cm dir? 


12. ABCDEF düzgün altıgen, |DL| = |LC| 
|EK| = |KF|, | KL ] =5 cm 



A B 


Buna göre, düzgün altıgenin çevresi kaç cm dir? 
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Test / 9T 



1. ABCDEF düzgün altıgen, [AD]n[BK]={L} 
I EK | — | KD | , |DL|=4 cm 


E , K D 


4. ABCDEF düzgün altıgen, [AE]_L[CE], |BE|=2 cm 



Buna göre, |AD| kaç cm dir? 


A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 16 



A B 2 E 

A, B, E doğrusal olduğuna göre, |FD| kaç cm dir? 


A) 4^3 B)5%/3 C) 6\f3 0)7^3 E) 8^3 


2. ABCDEFGFI düzgün sekizgen, |GE|=4cm 


S 5. ABCDEF düzgün altıgen EKD ikizkenar dik üçgen 
1 [EK]_L[KD], [KL] X [AB] , ]EK| = | KD | , |AL|=1 cm 




Buna göre, |AE| kaç cm dir? 


A 1 L B 

Buna göre, | KL| kaç cm dir? 


A)4 B)4,/2 C)5 D)5^2 E)b42 ' 


A) 2V3 - 2 B) 2ı/3 - 1 C) t/3-1 

D) 3V3 - 2 E) 3^3-42 


3. ABCDEF düzgün altıgen, [KL]1[AB] 
| AL | = | LB | , |EC|=6V3 cm 



A L B 

Buna göre, j KL| kaç cm dir? 


6. ABCDEF düzgün altıgen, [FK]_L[AB], |EF| = |FD| 
m(EFD) = 120°, | FK| =5 cm 



A K B 


Buna göre, ABCDEF düzgün altıgenin çevresi kaç 
cm dir? 


A) 6 B) 2-/İĞ C) 3^5 D) 4V3 E) öV3 


A) 6^3 B) 8-J3 C) 9-Js D)12x/3 E) 15^/3 


Geometri Soru Bankası A 





Çokgenler ve Dörtgenler / S 


Test / 97 


7. ABCDEF düzgün altıgen, |FD 1=6 cm 
E D 


10 , 



Buna göre, Alan(ABCDEF) kaç cm 2 dir? t 

Ç 

A) 9V3 B) 12V3 C)1öV3 D) 16^3 E)18-\/3 £ 


Bir düzgün altıgenin alanı 24İ3 cm 2 olduğuna 
göre, bîr kenarı kaç cm dir? 


A) 2^3 B) 4 C) 3ı/2 D) 2V5 E) 6 


ABCDE düzgün beşgen, O düzgün beşgenin çevrel İ 

çemberinin merkezidir. j 

[OF]X[EA] | 

D e 



ABCDEF düzgün altıgen, | AB 1=2 cm 
E D 



Buna göre, Aian(ABCE) kaç cm 2 dir? 

A) 4V3 B) 5^3 C) 6V3 D) 8^3 E) 9^3 


11 . 


ABCDEF düzgün altıgen, [FC] köşegen 
| FK| =4 cm, | KC 1 =8 cm 

E D 



Buna göre, Alan(DEFK) kaç cm 2 dir? 

A) 9^3 B) 1oV3 C) 12V3 D) 14-^3 E) 15V3 


12 . 


K, ABCDEF düzgün altıgeninin çevrel çemberinin 
merkezi ve [KT] X [AF], |BL|=2|LC| dir. 



Buna göre, DEFO dörtgensel bölgesinin alanının 
düzgün beşgense! bölgesinin alanına oranı kaçtır? 


Aian(LKTAB) . , . 

BUna90re ’Âİ^(kcDİF) 0fan,kaÇtir? 



A >l 

B) — 

' 10 


D) — 

1 12 

LU 

b 

b 

A)« 

' 36 

< 

C) — 

18 

D) — 

’ 13 

LU 

1-D 

2-B 

3-E 

4-A 

5-B 

6- D 

7-E 

8-B 

9-B 

10-A 

11 -E 

12-AJ 


Gnm Ran/rncı A 


onn 


Çolsgenler ve Dörtgenler / 6 


Test / 9B 


1 . ABCDEF düzgün altıgeninin çevresi 24 cm 



A B 

Buna göre, Alan(FEC) kaç cm 2 dir? 


A)8n/3 B)10%/3 C)12%/3 D)14-/3 E)16^ 


2. ABCDEF düzgün altıgen, |AK|=2 cm, | KB | =4 cm 
E D 



3. ABCDEF düzgün altıgen, [FD] ve [BD] köşegen 
Aian(ABDF)=Alan(BDC)+12 cm 2 dir. 

E D 



Buna göre, Alan(ABCDEF) kaç cm 2 dir? 

A) 12-\/3 B) 12-76 C) 24 D) 24V3 E)24-v/6 


Buna göre, Alan(EKB) kaç cm 2 dir? 

A)4\/3 B)6^ C)8İ3 D)10^ E)12%/3 


4. ABCDEF düzgün altıgen, [AD] ve [BE] köşegen 
Alan(KBCD) = 18^3 cm 2 

E D 


201 



Buna göre, |BE| kaç cm dir? 
A) 18 B) 16 C) 15 


D) 14 E) 12 


ABCDEFGH düzgün sekizgen, [HK]X[GC], |HK|=2 cm 
A B 



Buna göre, Aian(GHC) kaç cm 2 dir? 

A) 4 B)3İ3 C)4İ2 D)6^ E) 4 +4İ2 


6. ABCDEF düzgün altıgen, [AD] köşegen, |DG|=2[AG| 



Buna göre, Alan(AFEG) oranı kaçtır? 


Alan(ABCD) 


A): 


B)- 


C) 


D)- 


E) 


8 ' 9 
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cn | ro 





Buna göre, m(LBC)=x kaç derecedir? , Buna göre, m(DEC) kaç derecedir? 


A) 120 B) 130 C) 140 D) 150 E) 160 ’ A) 60 B > 70 C ) 75 D ) 80 E ) 88 


2. ABCD dörtgen, m(ADE)=50°, m(ECB)=40° 
m(BAD)=70°, m(ABC)=80° 



A B j. 

Buna göre, m(DEC)=x kaç derecedir? 1 

Ç 

A) 40 B) 50 C) 60 D) 70 E) 80 ç 


5. ABCD dörtgen, [AE] ve [BE] açıortay 
[DC]_L[BC], m(ADC) = 110° 



B 

Buna göre, m(AEB) kaç derecedir? 

A) 100 B) 105 C)110 D) 115 E) 120 


3. ABCD içbükey dörtgen, m(EAD)=100° , 

m(CBE)=40°, m(ADC)=25° ve B, A, E doğrusaldır. 6. ABCD dörtgen, [AE] ve [CE] açıortay 

/E j [AD]JL[DC], m(ABC)=100° 



A) 130 B) 135 C) 140 D) 145 E) 150 1 A) 175 B) 170 C) 165 D) 160 E) 155 
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Çokgenle? ve Dörtgenle? / 7 


Test / 99 


7. ABCD dörtgen, [AE] ve [CE] açıortay 
m(ADC)=120°, m(ABC)=80° 


10. ABCD deltoid, |AD| = |AB| 
m(BAD)=70°, m (ABC) =120° 



Buna göre, m(AEC) kaç derecedir? 


A) 130 B) 140 C) 150 D) 160 E) 170 



Buna göre, m(BCD) kaç derecedir? 


A) 40 B) 50 C) 60 D) 70 


8. ABCD dörtgen, [BE], [DF] açıortay 
m(BAD)=125°, m(BCD)=105° 



11. ABCD dörtgen, |AB| = |AC| = |AD|, m(BAD)=80° 


Buna göre, m(DFE)=x kaç derecedir? 


A) 5 B) 10 C) 20 D) 25 E) 30 



Buna göre, m(BCD) kaç derecedir? 

A) 120 B) 130 C) 140 D) 150 E) 160 


9. ABCD dörtgeninde [AK] ve [DK] açıortay 

D, A, F doğrusal, m(ABC)=100°, m(DCB)=120° 



12. [AD]1[DC], |AB| = | AD| = |DC| 
m(BAD)=60°, m(ADC)=90° 



Buna göre, m(AKD) kaç derecedir? 


A) 20 B) 24 C) 28 D) 30 E) 32 


Buna göre, m(ABC) kaç derecedir? 

A) 105 B) 120 C) 125 D) 130 E) 135 


1-D 2-C 3-D 4-B 5-A 6-A 7-D 8-B 9-A 10-B 


11-C 12-E 
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Çokgenle? ve Dörtgenle? / s 


Test / ıoo 


ABCD dış bükey dörtgen, |AD|=4cm 
|DC|=3cm, |BC|=5cm 


4. ABCDE beşgen, [EB]n[AD]={F}, BCDF dikdörtgen 
|AE|=6cm, |ED|=8cm, |AB|=4cm 




Buna göre, | AB | nin en büyük tam sayı değeri 
kaçtır? 

A) 13 B) 12 C) 1 1 D) 10 E) 9 


Buna göre, |FC| kaç cm dir? 


A) 2t/ÎT B) C) 4 t/3 D) 5^2 E) 8 


2. ABCD dörtgen, [BD]X[AC], [BC]X[DC] 
| AB | = | BD |=10 cm, |AE|=8cm 



Buna göre, |EC| kaç cm dir? 


A) 2İ3 B) 4 C) 3r/2 D) 2t/<3 E) 4^3 


5. ABCD dörtgen, [AC]±[BD], m(BAC)=m(CDB) 

1 AE | = | EC| , | AD | =2 1 AB | , Çevre(ABCD)=30 cm 



Buna göre, |DE| kaç cm dir? 


A) 5^6 B) 5t/5 C) 6^3 D) 4t/ö E) 5^3 


3. ABCD dörtgen, [BD]_L[AC], |DC|=2|AB| 
[AD |=6 cm, |BC|=8cm 


6. ABCD dörtgen, E, F, H üzerinde bulundukları kenarla- 
rın orta noktaları ve | EF | + 1 EH | =8 cm dir. 



Buna göre, | AB | kaç cm dir? 


A) S B) 2t/5 C) 3t/2 D) 2^3 E) VTÖ 



Buna göre, dörtgenin köşegenlerinin uzunlukları 
toplamı kaç cm dir? 


A) 8 B) 12 C) 16 D) 20 E) 24 
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ve Dörtgenler / 9 


ABCD dörtgen, [AC] ve [BD] köşegen, |AE|=2 cm 
| ED | = ] EC | =6 cm, |EB|=4cm, |CD|=6V3 cm 



Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm z dir? 

A) 10^3 B)1öV3 C) 20ı/3 

D) 30-*/3 E) 40ı/3 


rest / 


10. ABCD deltoid, EFGH dikdörtgen, |AE|=3[BE| 



Buna göre, Alan(EFGH) orafl | kaçtır? 
Alan(ABCD) 


8. ABCD dörtgen, [AC]1[BD], |AC|=8cm, |BD|=10cm 
K, L, M, N bulundukları kenarların orta noktalarıdır. 



Buna göre, Alan(KLMN) kaç cm z dir? 


A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40 1 


1 1 . ABCD dörtgen, A, F, D doğrusal, [BE]//[CD] 
2|CD|=3|BF|, Alan(ABF)=8 br 2 
Alan(DFE)=9 br 2 , Alan(BCDF)=5Alan(AFE) 



Buna göre, Alan(ABCDE) kaç cm 2 dir? 

A) 30 B) 36 C) 47 D) 50 E) 53 


9, ABCD dörtgen , E, F, K, L bulundukları kenarların orta 
noktalan, Alan(KFC)=6 cm 2 , Alan(AEL)=8 cm 2 dir. 



12. E, ABC üçgeninde kenarortayların kesim noktasıdır. 

] AF | = | BF 1 , |ED| = |DC|, |BE| = |BC|, |FE|=4cm 
ve A!an(BED)=24 cm 2 dir. 


Buna göre, Alan(EFKL) kaç cm 2 dir? 


A) 20 B) 24 C) 26 D) 28 E) 30 1 

|l-D 2-C İ-D 4-C 5-C 6-B 7-C 



Buna göre, | BD | =x kaç cm dir? 

A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 





ABCD paralelkenar, [EB] _L [AB] , | EC | =2 1 DE | 
| AF | = | FD| , |BE|=2|EC| 


1. ABCD paralelkenar, |DE| + |EC| = |AE| 
| BE | = | BC | , m(EBC)=30° 


Buna göre, m(FEB) kaç derecedir? 


Buna göre, m(AED)=a kaç derecedir? 


A) 45 B) 40 C) 35 D) 30 E) 20 t A ) 15 B ) 30 C) 40 0)45 E) 60 


t/g 

41 

ti u 


4. ABCD paralelkenar, m(ADC)=m(BED), m(DAB)=a 



ABCD paralelkenar, | AE | = | AB | 
| DE | = | BC | , m(EBC)=24° 



Buna göre, m(EAB)=x kaç derecedir? 
A) 24 B) 26 C) 36 D) 44 




Buna göre, CDE açısının ölçüsünün a cinsinden 
ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? 

A) a B) 2a C)90°-a 

D) 160°- a E) 180- 2a 


OAÛ 
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wnm / 1 


Test / 


ABCD paralelkenar, [AE] açıortay, [AE] _L [EF] 
m(BCF)=40°, m(EFC)=20° ve A, B, F doğrusaldır. 


o. ABCD paralelkenar, [DF] _L[AE], m(CDF)=30 




Buna göre, m(DEA) kaç derecedir? 


Buna göre, m(EAB) kaç derecedir? 


A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40 


A) 30 B) 37,5 C) 45 D) 6 


ABCD paralelkenar, [DE] 1 [EC], |DE| = |DK| = |KC| 
| BE | = | AD | , m(EBC)=20° 


9. ABCD paralelkenar, |BC| = |GC| = |EG| 
IECI = IDCI, m(ÂGE)=20° 



Buna göre, m(ADE) kaç derecedir? 


Buna göre, m(ABC)=x kaç derecedir? 


A) 5 B) 10 C) 15 D) 18 E) 20 


A) 72 B) 74 C) 76 D) 7 


ABCD paralelkenar, [DE] _L [AB] 
[DF]_L[BC], m(DAB)=a 


10. ABCD paralelkenar, |AB| = |DE| 
m(ÂDE)=40°, m(ECB)=10° 



Buna göre, EDF açısının a cinsinden ifadesi aşağı- 
dakilerden hangisidir? 



Buna göre, m(ABC)kaç derecedir? 


A) a B) 2a C) 45°+ a D)90°-a E) 90°-2a j 
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A) 110 B) 115 C) 120 D) 12 


:eoar / 2 


Test / 103 


ABCD paralelkenar, |AD|=2y cm, |AB| = (2y+2) cm 1 4. ABCD paralelkenar, [DF], [CE] açıortay 

|BC|=(x+1) cm, |DC|=(x+y) cm |DC|=6br, |AD|=4br 


D x+y C 



A 2y+2 B s- 

Buna göre, ABCD paralelkenarının çevresi kaç cm s 
dir? j? 

A) 20 B) 24 C) 28 D) 30 E) 32 £ 


A E F B 



Buna göre, |EF| kaç br dir? 

A) 1 B) 2 C)| D) 3 E)I 



Buna göre, Çevre (ABCD) kaç cm dir? 



A) 20 B) 24 C) 28 D) 30 E) 32 “ A) - B) 1 C)~ D) — E) 2 

jt 2 2 o 


3. ABCD paralelkenar, [DE], [CF] açıortay, |.EF|=2 cm 
ve ABCD paralelkenarının çevresi 22 cm dir. 



A E 2 F B 

Buna göre, |DC| kaç cm dir? s 

A) 6 B) 8 C)10 D) 12 E) 14 i 


6. ABCD paralelkenar, [AE] ve [BE] açıortay 
|AE|=4cm, | BE |=8 cm 


DE C 



A B 


Buna göre, Çevre(ABCD) kaç cm dir? 

A) 20 B)10,/5 C) 24 D)1oV<3 E)12 t/5 
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Pamlel^enar / 2 


Test / 


7. ABCD paralelkenar, ABE üçgen, m(ABE)=m(EBC) 
|DF|=4cm, |AD|=6cm, |ED|=x, |AB|=y 



Buna göre, x+y toplamı kaç cm dir? 

A) 11 B) 12 C) 14 D) 15 


E) 16 


S. ABCD paralelkenar, [DB]n[FC]={E} 

1521 = - , | FC | ==24 cm 
|AF| 2 



Buna göre, |EF| kaç cm dir? 
A) 4 B) 6 C) 8 


D) 9 E) 10 


9. ABCD paralelkenar, [BD] köşegen, |AF|=4|FE| 
[ AB [=12 cm ve A, F, E noktaları doğrusaldır. 

DE C 



10, ABCD paralelkenar, [BH]J_[CD] 

m(DAH)=m(FİÂB)=m(CBH), |AB|=12cm 
D x H C 



Buna göre, | DH | =x kaç cm dir? 

A) 10 B) 9 C) 8 D) 6 


E) 5 


11. ABCD paralelkenar, [BD] köşegen, [EL] J_[BC] 
[EF]X[AB], 3 ] BC | =5 1 DC | 

A D 



Buna göre, |FE| kaç cm dir? 
A) 3 B) 4 C) 5 


D) 6 E) 9 


12. ABCD paralelkenar, [FL]J_[DC], [EK]X[AB] 
I AE | =4 [ ED ] , |CF|=3|FB| 

D L C 



Buna göre, jtjîL oram kaçtır? 
|EK| 


Buna göre, |EC] kaç cm dir? 

A) 10 B) 9 C) 8 

D) 6 

E) 5 1 

«î 

< 

c >! 

D) A 

15 


1-C 2-E 

3-B 4-B 

5-B 

6-E 7-C 

8- D 

9-B 

10-C 

11-C 

12-E 
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pamielkenar / 3 


Test / 1 04 


1. ABCD paralelkenar, [AE] açıortay, |AD|=6cm 
I AB |=4 cm ve D, C, E doğrusaldır. 



ABCD paralelkenar, [DE] 1 [FC] , [CK] 1 [AK] 
| DE [ =4 cm, | DC [=12 cm, |FC|=15cm 
D 12 C 



Buna göre, oranı kaçtır? 
|FB| 


A) 4 B) 2^5 C) 5 D) 4^2 E) 6 


A)- 


B)- 


C)- 


°>! 


E)- 


2. ABCD paralelkenar, [AC] köşegen, m(ABE)=m(EFC) 1 5. ABCD paralelkenar, [DE] X [AB], [DF]X[BC] 

„ ,,r, , t |AEI=4cm, |EB|=8cm, |BF|=2cm 

| EC | =3 cm, | AF| =7 cm i 11 1 1 

'S D C 






Buna göre, |DE| kaç cm dir? 

A) 2 B) 2,5 C) 3 D) 3,5 


E) 4 


Buna göre, |CF| kaç cm dir? 
A) 3 B) 4 C) 5 


D) 6 E) 8 


3. ABCD paralelkenar, [DE] açıortay 
A, B, E doğrusal, |AB|=4cm 

D C 


6. ABCD paralelkenar, [DE]X[AB], [FK]X[BC] 
| FK | =3 cm, | CK| =4 cm, |BK|=6cm 




Buna göre, [CF| kaç cm dir? 

A) 2 B) 2pİ C) 3 D) 2p5 


E) 4 


Buna göre, | DE | =x kaç cm dir? 

A) 4 
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B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 
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Paralelkenar / 3 


Test / 1@4 


7. ABCD paralelkenar, [DH]±[AE], [HK]//[AB] 
|AE|=6cm, |EC|=3cm, |DH[=4cm 

A B 



D E 3 C 

Buna göre, |HK| kaç cm dir? 

A) 4 B) | C) 5 D) E) 6 1 


S. ABCD paralelkenar, [DF]J.[CE], [AK]±[CK] 
|DF|=4cm, |KC|=6cm, |BC|=8cm 
K 



A E B 


Buna göre, |CE| kaç cm dir? ş. 

A) 9 B) 10 C) 12 D) 15 E) 18 " 


10. ABCD paralelkenar, [AC] ve [BD] köşegen 
| AB | =6 cm, | BC | =4 cm, | DE | =3 cm 

D C 



A 6 B 

Buna göre, ] AC | kaç cm dir? 

A) 3^5 B) 4^3 C) 8 D) 2p\7 E) 6^2 


11. ABCD paralelkenar, [DB]n[AE]={K} 

B, C, E doğrusal, |AK|=4cm, |KF|=2cm 



A B 

Buna göre, |FE| kaç cm dir? 

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 


9. ABCD paralelkenar, [AC] köşegen, [DE]n[BD]={D} 
|AE| = |EB|, |AC|=30 cm 

D C 



Buna göre, |FK| kaç cm dir? 


12. ABCD paralelkenar, [DG] n [CE] ={F} 

| DE [ =2 1 EA | , | BG ] — | GC | , ]EC| = 14cm 


D C 



Buna göre, |EF| kaç cm dir? 



1. ABCD paralelkenar, [DK] _L [AB], [DE]±[CE] 
|DK|=5cm, |DE|=6cm, |AB|=12cm 



A K F\ş 

E 

Buna göre, [AD| kaç cm dir? 



ABCD paralelkenar, [AB] dört ve [DC] sekiz eş uzun- 
luğa bölünmüştür. 



A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 15 j. 


A)J B) y C)1 




Buna göre, 


Alan(EFCD) 

Alan(ABFE) 


oranı kaçtır? 


ç 

İ' 


Buna göre 


Alan(FECD) 
’ Alan(EBC) 


oranı kaçtır? 



A)2 B)| C|| D)| 



3. ABCD paralelkenar, [DF]±[EC] 

|DE| = |AE|, | EC | — 1 0 cm, |DF|=2cm 


D C 



A B 

Buna göre, A!an(ABCD) kaç cm 2 dir? ■= 

C 

A) 40 B) 50 C) 60 D) 70 E) 80 i 


6. ABCD paralelkenar, [KL] // [AB], [EF] // [BC] 
A!an(DKTE)=9 cm 2 , Alan(AFTK)=1 6 cm 2 
Alan(ETLC)=27 cm 2 



AF B 

Buna göre, Aian(FBLT) kaç cm 2 dir? 

A) 36 B) 40 C) 48 D) 64 E) 81 
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Pm , @î(dMKeın>8ir / 4 

7. ABCD paralelkenar, 151! = £EL- 
| AB | 5 |AD| 3 

Alan(ABCD)=60 cm 2 

D E 



A B 

Buna göre, Alan(EFC) kaç cm 2 dir? 

A) 8 B) 10 C) 12 D) 15 E) 18 


Test/ loş 

10. ABCD paralelkenar, [AC] köşegen, |AF|=2|FE[ 
|AE|=2|EC| Alan(ABCD)=9 cm 2 

D C 



A B 

Buna göre, Alan(ABF) kaç cm 2 dir? 


A) 1 B) - 


C) 2 D) - 


S. ABCD paralelkenar, = — 

|DE| |BF| 3 


E C 



Buna göre, Alan(AFCE) oran , kaçtır? 
Alan(ABCD) v 


1 1 . ABCD paralelkenar, | DE | = | EF | = | FC | 

| KL| =2 1 AK | =2 1 LB | , Alan(EFLK) = 1 5 cm 2 ' 
D „ E .. F C 



AK L B 

Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 24 B) 25 C) 28 D) 30 E) 36 


9 . ABCD paralelkenar, [DE]_L[BE], m(ADB)=m(CDB) 
|BD|=20cm, Alan(ABCD)=100 cm 2 



B C 

Buna göre, |DE| kaç cm dir? 


12. ABCD paralelkenar, [EB]n[KF]={L} 
| DE | = | EF | = | FC | , |BK|=2|AK| 

D „ E „ F 



_ . Alan(KBL) 

Bunagcre,— n (ABCD ) ora n | k a çt | r ? 


A) 2Vİ" 

B) 3^5 

C) 5-73 

D) 4V5 

E) 3,/ÎÖ j. 

< 

B) î 

cf 

2-A 

3-A 

4-C 

5-E 

6-C 7-C 

8-B 

9- D 

10-C 
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ABCD paralelkenar, [AC] köşegen 
| AE | =4 1 EC | , Alan(BEC)=4 cm 2 


4. ABCD paralelkenar, [EF]_L[DC], [DE] açıortay 
|BC|=6cm, Alan(ADE)=9 cm 2 



Buna göre, Alan(ADE) kaç cm 2 dir? 


A) 12 B) 16 C) 20 D) 24 E) 30 



Buna göre, |EF|=x kaç cm dir? 


A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 


2. ABCD paralelkenar, A, B, E doğrusal, Alan(DEC)=12 cm 2 t 



Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 


5. ABCD paralelkenar, |AE| = |EB| 

| BF | =2 1 FC | , Alan(DFC)=8 cm 2 



Buna göre, Alan(ADE) kaç cm 2 dir? 


A) 16 B) 18 C) 24 D) 30 E) 36 


A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12 


3. ABCD paralelkenar, m(BAD)=60° 
|AB|=12cm, |AD|=10cm 



Buna göre, Alan(BEC) kaç cm 2 dir? 


6. ABCD paralelkenar, [DE], [AE] açıortay 
|DE|=6cm, |AD|=10cm 



Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 


A)28 J3 B)3ûV3 C)32^3 D)34>/6 E)36>/3 ? 


A) 24 B) 30 C) 36 D) 45 E) 48 
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2@F / B 


Test / i@<t 


7 . ABCD paralelkenar, [AC] köşegen, [DE] açıortay 
[EF]±[AB], ] AD [ =8 cm, |DC|=12cm, |EF|=2cm 



Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 


A) 36 B) 45 C) 52 D) 60 E) 72 


1 0, ABCD paralelkenar, [DE] , [EC] açıortay 

m(ÂBC) = 120°, |AB| =16 cm, |AD|=10cm 



Buna göre, A!an(ABCED) kaç cm 2 dir? 


A)48V3 B) 50 %/3 0)52^3 D)54n/6 E)56^ 


ABCD paralelkenar, [EB] 1 [AB] 

|DF| = |FC|, | AB | =1 0 cm, |AE|=26cm 



1 1 . ABCD paralelkenar, Alan(DEC)=12 cm 2 
Alan(AEB)=8 cm 2 , Alan(ADE)=3Alan(BEC) 


10 B 


Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 


A) 60 B) 80 C)100 D) 120 E) 140 



Buna göre, Alan(BEC) kaç cm 2 dir? 


A) 10 B) 9 C) 8 D) 6 


9. ABCD paralelkenar, [CE]1[BE], [BE] açıortay 
|BE|=12cm, |AE| = 4\/3cm 


A 4'/3 E 



Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 


A) 24n/3 B) 32n/3 C) 36n/3 D) 40n/3 E) 48,/3 * 


12. ABCD paralelkenar, [KL]//[AB], [EF]//[BC] 
Alan(DKTE)=4 cm 2 , Alan(FBLT)=16 cm 2 



S, ve S 2 taralı bölgelerin alanlarını gösterdiğine 
göre, S r S 2 çarpımı kaç cm 2 dir? 

A) 32 B) 36 C) 48 D) 60 E) 64 


1-6 2C 3 ' B 4 ' B 5-E 6-E 7-D M 9^E 10-A İTe 12-Eİ 
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Test / 1 07 


1. ABCD paralelkenar, [AE], [BE] açıortay 
|BK|=6cm, |AE|=8cm 


4. ABCD paralelkenar, [AE], [BE] açıortay 
[EF]1[BC], |EF|=3 cm, |AD|=8cm 



Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 36 B) 40 C) 45 D) 48 E) 50 j 


D C 



Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 24 B) 32 C) 36 D) 45 E) 48 


2. ABCD paralelkenar, Alan(DEF)=4 cm 2 
ve Alan(EFC)=6 cm 2 dir. 



A B 


Buna göre, Alan(ABE) kaç cm 2 dir? 

A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 


5. ABCD paralelkenar, | AE | = | EB | , | CF | = | FE | 
Alan (ABCD) =8 cm 2 ve C, F, E doğrusaldır. 

D C 



t- Buna göre, Aian(AFD) kaç cm 2 dir? 


j. A) 2 B)| C) 3 D)| E) 4 

E) 40 E' 
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F > araIeE€©ınım’ / <s 

7 . ABCD paralelkenar, A, D, E doğrusal, | DF | =3 cm 
m(ABE)=m(EBC), |AD|=6cm, |EB|=9cm 



A B 

Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 24-73 B) 27-v/3 C) 27 D) 36 E) 36-v/3 


Test / lo? 


10. ABCD paralelkenar, [AE], [BE] açıortay 
[EF]_L[AB], |EF|=6cm, |BC|=10cm 

D C 



A F B 

Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 60 B) 80 C) 90 D) 96 E) 120 



j&Mmm 


00 s-ş'! 


TU) 

o İD b 


Esfcensa' Dörtgen / 1 


Test / a 03 


8. ABCD paralelkenar, [AE], [CE] açıortay 
B, C, K doğrusal, |FC|=2|DF| 


/ 

4 /K 



11. ABCD paralelkenar, [AE] _L [EF] , |BF| = |FC| 
|AE| =8 cm, |EF|=3cm 

DE C 


A B J- 

Buna göre, Aian(ABCD) kaç cm 2 dir? s 

D 

A) 24 B) 30 C) 32 D) 36 E) 40 ” 



A B 

Buna göre, Alan(ABCE) kaç cm 2 dir? 

A) 20 B) 24 C) 28 D) 30 E) 36 


1 . ABCD eşkenar dörtgen, [AC] köşegen, m(BCA)=35° 

D C 

A B 

Buna göre, m(ADC) kaç derecedir? 

A) 95 B) 100 C) 105 D) 110 E) 115 


3. ABCD eşkenar dörtgen, |AD| = |DE|, m(DAB)=80° 
D C 



A E B 

Buna göre, m(ECB) kaç derecedir? 

A) 20 B) 30 C) 40 D) 45 E) 50 


9. ABCD paralelkenar, [DE] açıortay, A, B, E doğrusal 
m(DFC)=60°, |FE|=2cm, |DC|=6cm 


12. ABCD paralelkenar, [AE] açıortay, [AE] _L [EF] 
I BF I =2 1 FC I , |AE|=8cm, |EF|=2cm 


L /X 2 

A BE e . 

Buna göre, Alan(ABFD) kaç cm 2 dir? ç 

Ç 

A) 8t/3 B)9V3 C)10V3 D) 12^3 E) 15^3 ~ 

1_D 2-B 3-C 4-E 5-C 6-B 7-B 
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E C 

Y 


A B 

Buna göre, Alan(ADE) kaç cm 2 dir? 


B) 10 

C) 12 

D) 15 

E) 16 

9-E 

10-E 

11-B 

12-Cİ 


2. ABCD eşkenar dörtgen, [AC] ve [BD] köşegen 
m(ÂCD)=20° 

D 



A B 

Buna göre, m(ADB)=a kaç derecedir? 

A) 30 B) 40 C) 50 D) 60 E) 70 


4. ABCD eşkenar dörtgen, [AC] ve [BD] köşegen 
| BF ] = | FE | , m(ÂBC)=110° 

D E C 



A B 

Buna göre, m(EFC) kaç derecedir? 

A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30 

Geometri Soru Bankası A 
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Test / los 


5. ABCD eşkenar dörtgen, |AE| = |BC| 
m(EDC)=40°, 01 ( 0 X 5 ) =35° 



Buna göre, m(BCD) kaç derecedir? 


A) 65 B) 70 C) 75 D) 80 E) 85 t . 


S. ABCD eşkenar dörtgen, [BD] köşegen 
[DE] açıortay, m(DEA)=45° 



A E 


Buna göre, m(DCB)=a kaç derecedir? 


A) 110 B) 120 C) 130 D) 140 E) 150 


S. ABCD eşkenar dörtgen, |DE| = |AB|, m(AEB)=55° 



-= 9. ABCD eşkenar dörtgen, [DE] _L [AB], |AE|=|EB| 


Buna göre, m(BAE)=a kaç derecedir? 


A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30 £ 



Buna göre, m(BCD) kaç derecedir? 


A) 30 B) 45 C) 60 D) 75 E) 80 


7. ABCD eşkenar dörtgen, ABK eşkenar üçgen 
m(DAK)=20° 



Buna göre, m(DCK)=a kaç derecedir? 


1 0. ABCD eşkenar dörtgen, ADE ikizkenar dik üçgen 
[AD] _L [DE] 



Buna göre, m(BCE) kaç derecedir? 


A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30 


A) 1 5 B) 20 C) 22,5 D) 25 E) 30 
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1. ABCD eşkenar dörtgen, [AC]n[BE]={F} ^ 4. ABCD eşkenar dörtgen, [DE]_L[BC] 

i mfAT)R=2mfCDE1. IECI=2cm 



A) 9 B) 12 C) 15 D) 16 E) 18 £ 


2 . 


ABCD eşkenar dörtgen, [AC]n[DE]={F> 


| AD | _ 5 
|BE| 2' 


| DE |=16 cm 


D C 



Buna göre, |FE| kaç cm dir? 


A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 


5. ABC üçgen, BDEF eşkenar dörtgen, |AB|=8cm 
| BC |=12 cm, |AC|=15cm 


£ A 



B D C 


1 Buna göre, |EC| kaç cm dir? 

İ A) 6 B) 8 C) 9 D) 10 E) 12 

E) 7 1 


3. ABC üçgen, BEDF eşkenar dörtgen, [AB]_L[AC] 
| AB | =6 cm, |AC| =8 cm 
A 



B F C £ 

Buna göre, |DC| kaç cm dir? £ 

A) 6 B) 5,5 C) 5 D) 4,5 E) 4 1 


6. ABCD eşkenar dörtgen, E eşkenar dörtgenin köşe- 
genlerinin kesim noktasıdır. [EK] JL[AF], [CF]_L[AF] 

|AK| =9 cm, |KB|=4 cm 



A 9 K 4 B F 
Buna göre, |BF| kaç cm dir? 

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8 
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7. ABCD eşkenar dörtgen, [AC] ve [DB] köşegen 
| AF | = |FB|, |EF|=1 br 

D C 



A F B 

Buna göre, Çevre(ABCD) kaç br dir? 


10, ABCD eşkenar dörtgen, [DF] X [AB], [AC] köşegen 
|EF|=3cm, |AF|=6cm 

D C 



A 6 F B 

Buna göre, |BC| kaç cm dir? 

A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 


Eşkenar Döıigen. / 8 


1 . ABCD eşkenar dörtgen, [AE] ve [ED] açıortay 
|DE|=3cm, |AE|=4cm 

D C 



A B 

Buna göre, Çevre(ABCD) kaç cm dir? 

A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40 


Test / lio 

ABCD eşkenar dörtgen, m(DCB)=6Q° 

|AE|=5cm, |EB|=3cm 

D C 

A 60 “V 


A 5 E 3 B 
Buna göre, |DE| kaç cm dir? 

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 1 0 


8. ABCD eşkenar dörtgen, [KL] // [AD] 

[AC] ve [BD] köşegen, |AC| 2 +|BD| 2 =16 cm 2 
D L C 



A B 

Buna göre, |KL|=x kaç cm dir? 

A) 1 B) V2 C)V3 D) 2 E) 2-/3 


9. ABCD eşkenar dörtgen, D, B, E doğrusal, [BH] X[CE] 
| AB |=10 cm, | BH| =6 cm, m(BCD)=2m(BCE) 

D C 


1 1 . ABC eşkenar dörtgen, [AC] köşegen 

m(ABC)=4m(CDE), |CF|=5cm, |AF|.=11 cm 
D C 



Buna göre, eşkenar dörtgenin yüksekliği kaç cm 
dir? 


Buna göre, ABCD eşkenar dörtgenin çevresi kaç 
cm dir? 


A) 24 B) 32 C) 36 D) 40 E) 48 


12. ABCD eşkenar dörtgen, [BD] n[EL]={K} 
I DK | — | KB [ , |AL| =2 cm, |CE|=4cm 



A 2 L B 

Buna göre, |EB| kaç cm dir? 


C) 6,4 

D) 8 

E) 9,6 1 

A) 10 

B) 11 

C) 12 

D) 13 

E) 14 

4- D 

5-C 

6-C 7-A 

8-A 

9-E 

10-C 

1 1-D 

12-C 


2. ABCD eşkenar dörtgen, |CF|=2cm, |BF|=4cm 
A, B, E doğrusal 

D C 

/^^Tf/2 


AB t 

Buna göre, |AE| kaç cm dir? 

A) 14 B) 16 C) 18 D) 20 E) 22 


3. ABCD eşkenar dörtgen, [CE] X [AE] 

| AB | =4 cm, | BE | =2 cm ve A, B, E doğrusaldır. 

D C 



5. ABCD eşkenar dörtgen, [DB] köşegen 

I DE I =4 cm, |EB|=14 cm, |BC|=15cm 



A B 

Buna göre, |AE| kaç cm dir? 


A)10 B)12 C)13 D)12^/2 E)6^ 


6. ABCD eşkenar dörtgen, [GH]X[BC], [EF]X[AB] 
|GK| =6 cm, |EK|=4 cm, |KF|=5cm 

DEC 


A 4 B 2 E 1 

Buna göre, |AC| kaç cm dir? 

A)3V3 B)4V2 C)6 D)3Vö E)4 VĞ" 


G / 

4 / 

/^■\6 

/ 

/ K 


/ 


/ F 

5 

A f 

- B 


Buna göre, |KH|=x kaç cm dir? 

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 
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Eşkenar Dörtgen / 3 


Test / i 1 < 


7. ABCD eşkenar dörtgen, [DE] ± [AB] 
|AE|=6cm, |EB|=4cm 



10. ABCD eşkenar dörtgen, [BD] , [AC] köşegen 


Çevre(ABCD)=60 cm, 


1 BD I _ 3 
I AC i 4 


A 6 E 4 B 



Buna göre, Alan(EBCD) kaç cm 2 dir? 


Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 


A) 56 B) 58 C) 60 D) 62 


A) 216 B) 208 C) 196 D) 180 E) 144 


ABCD eşkenar dörtgen, [EF] X [AD] 
| EF| =4 cm, Çevre(ABCD)=40 cm 


1 1 . ABCD eşkenar dörtgenin köşegenler oranı — dir. 
Alan (ABCD) =120 cm 2 



E noktası köşegenlerin kesim noktası olduğuna „ 
göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 

b 

A) 80 B) 85 C) 90 D) 95 E) 100 * 



Buna göre, Çevre(ABCD) kaç cm dir? 


A) 40 B) 48 C) 52 D) 60 E) 72 


ABCD eşkenar dörtgen, | AB | =25 cm, |BD|=14cm 



Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 


1 2. ABCD eşkenar dörtgen, [EF] 1 [AB] 
|BF|=5cm, |EC|=10cm, i DE I —3 ( 


D 3 E 10 C 



A F 5 B 

Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 


A) 300 B) 336 C) 350 D) 360 


A) 148 B) 156 C) 164 D) 172 E) 180 


1-A 2-C 3-E . 4-B 5-C 


6-B 7-A 


8-A 9-B 1 0-A 11-C 12-B 
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Test / ııı 


Eşkenar Dörtgen / 4 

1. ABCD eşkenar dörtgen, [AC] köşegen, [EF] X [DC] i' 4. ABCD eşkenar dörtgen, [ED]± [AB], [EF]_L [AD] 

| AE | = | EC | , |DF|=4 cm, |AD|=9 cm 1 |AF|=2cm, |FD|=8cm 



Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 


Buna göre, Aian(ABCD) kaç cm 2 dir? 

_ t A) 20^5 B) 32^5 C) 36^5 D) 40^5 E) 45-75 

A) 36V5 B) 24V5 C) 1 8V5 D) 54 E) 48 


2. ABCD eşkenar dörtgen, [AE]±[EC] 

|DE| = 4cm, |BC|=8cm t . 5_ 


E 



AB j- 

Buna göre, Alan(ABD) kaç cm 2 dir? S 

Ç 

A) 16 B) 24 C) 16-73 D) 24-73 E) 32-73 £ 


ABCD eşkenar dörtgen, [DH]_L[HB], |BH|=18cm 
Taralı bölgelerin alanları toplamı 108 cm 2 


D C 



HA B 

Buna göre, Çevre(ABCD) kaç cm dir? 

A) 60 B) 52 C) 48 D) 40 E) 36 


3. ABCD eşkenar dörtgen, [DE]±[AB] 
|AE|=6cm, |EB[=4cm 

D C 



A 6 E 4 B S 

Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 40 B) 50 C) 60 D) 72 E) 80 ğ 



Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 


A) 16-73 B)2473 C) 36 D) 54 E) 32-73 
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Eşkenar Dörtgen / 4 


7. ABCD eşkenar dörtgen, [EF]_L[AB], [EB]±[BC] 


|FE|=2cm, I BE I =4 cm 



Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 


A) 9^3 B)15V3 C)20t/ 3 D) 24ı/3 E) 25^3 


10. ABCD eşkenar dörtgen, [DF]_L[BC] 



Buna göre, Alan(ADF) kaç cm 2 dir? 


A) 30 B)Ç C) 35 D)Ş- E) 40 


ABCD eşkenar dörtgen, m(HAD)=m(DAC) 
[AH] 1 [CH], Alan(ABCD)= 6,/3 br 2 

H D C 



" 11. ABCD eşkenar dörtgen, [DF] _L [AB] , [AC] köşegen 

|DE|=5cm, |AD|=10cm 


1. ABCD dikdörtgen, | AE | = | AB| , | DE | = | BC | 


Buna göre, eşkenar dörtgenin çevresi kaç br dir? 


A) 4V3 B) 8 C) 8-\/3 D) 12 E) 8ı/5 1 



Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 


A) 60 B) 80 C) 84 D) 90 E) 100 



Buna göre, m(AEB)=a kaç derecedir? 


A) 60 B) 62,5 C) 67,5 D) 70 E) 75 - 


3. ABCD dikdörtgen, [AC] ve [BD] köşegen 
| DF | = | BC | , m(AEB)=130° 



Buna göre, m(FDE)=x kaç derecedir? 


A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 


9. ABCD eşkenar dörtgen, D, B, E noktaları doğrusal 
|DB|=8cm, |EC|=10cm, |BE|=4cm 



Buna göre, Alan (ABCD) kaç cm 2 dir? 


A) 48 B) 56 C) 64 D) 72 E) 80 1 


12. ABCD eşkenar dörtgen, Pe (ABCD), |AB|=6cmveP 
noktasının eşkenar dörtgenin tüm kenarlarına olan 
uzaklıkları toplamı 8 cm dir. 



1-A 2-C 


4-D 5-B 6-E 7-D 


Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 


A) 12 B) 16 C) 20 D) 24 E) 36 


9-A 1 0-D 


2. ABCD dikdörtgen, |AE| = |ED| 
|DL| = |BC|, | DL | =2 ( CL| 



Buna göre, m(BEL)=a kaç derecedir? 


A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 E) 75 


4. ABCD dikdörtgen, AEB üçgen 
| AC | = | DE | , m(BCA)=48° 



Buna göre, m(CKE) kaç derecedir? 


A) 52 B) 58 C) 60 D) 66 E) 72 
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Test / 112 


5. ABCD dikdörtgen, [AE]J_[EF] 

| AD | =9 cm, |DE| = |EC|=6cm 



D 6 E 6 C 


Buna göre, |BF| kaç cm dir? 


S. ABCD dikdörtgen, AECF eşkenar dörtgen 
[FK] _L [EC] , | DF| =3 cm, |AB|=8cm 
D 3 F C 



E B 


Buna göre, |EK| kaç cm dir? 


A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 2 


A) 1 B) 1 ,5 C) 2 D) 2,5 E) 3 


ABCD dikdörtgen, [EF]_L[FB] 
|DE|=2cm, |EA|=4cm 



Buna göre, |DF|.|FC| çarpımı kaç cm z dir? 


A) 8 B) 9 C) 10 D) 12 E) 15 


9. ABCD dikdörtgen, [AE] ve [BE] açıortay 
|AF|=4cm, |AB|=8cm 



Buna göre, |EF| kaç cm dir? 

A)2i/2-2 B) 472-2 

D) 4^2 -4 


C) 3^2 -3 
E) 8 V 2 -8 


ABCD dikdörtgen, [AF | = | BF[ = 473 cm 
m(DİA)=m(A'İF)=30 o 



A 473 F 47 i B 

Buna göre, |EC| kaç cm dir? 


10. ABCD dikdörtgen, |PA|=2|PB| 
| PD | —14 cm, | PC | = 1 1 cm 



Buna göre, ( PA| kaç cm dir? 


A)V3 B)3 C)2İ3 D) 3^3 E) 6 


A) 8 B) 9 C)10 D) 12 E) 14 
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1. ABCD dikdörtgen, [DE] A [AC] 
|AE|=2cm, |EC|=8cm 
D 


4. ABCD dikdörtgen, m(DAE)=m(FAB) 

|CF| =3 cm, | FB ] =3 cm, | DE | =2 cm 
D 2 E 



c- 


\ 8/^ 

S 

/ 


C . 

/ ^ 

2 


/ 


i 



Buna göre, |EB| kaç cm dir? 

A) 6 B) 375 C) 473 D) 572 E) 27Î3 


Buna göre, |EC| kaç cm dir? 

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 


2. ABC dik üçgen, DEFG dikdörtgen, [AB]_L[AC] 
|BD|=4 cm, | ECI =12 cm 



j? 5. ABCD dikdörtgen, [EK]_L[AB], [AC] n [DF] = {E} 
S [ AD [=15 cm, [CF| —10 cm 

~ D C 


E 12 C 


Buna göre, [BG| kaç cm dir? 

A) 5 B) 6 C) 8 D) 9 E) 10 



A K B 

Buna göre, |EK| kaç cm dir? 

A) 10 B) 9 C) 8 D) 7 E) 6 


3. ABCD dikdörtgen, m(AFE)=90° 
m(DAF)=45°, |AD| + |DE| =8 cm 
A 



B F 

Buna göre, |AF| kaç cm dir? 


1 6. ABCD dikdörtgen, [DB] n [CF] = {E}, [AF | =4 cm 

? | FB | =8 cm, |BC|=9 cm 



A 4 F 8 B 

Buna göre, |DE| kaç cm dir? 


B) 4 C) 372 D) 472 E) 572 


A) 8 B) 9 C)10 D) 11 E) 12 
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DSİKdörtgen. / 2 

7, ABCD dikdörtgen, [DE]X[CF] 
|AE| =9 cm, |FB|=4cm 
D 


Test/ 113 


10. ABCD dikdörtgen, [AE]J_[EF], [CF] X [EFj 
|AE[=2 cm, |CF|=8 cm 

D 




A F E B 

Buna göre, |AD| kaç cm dir? 

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 



E B 


8 . ABCD dikdörtgen, [DG] n [CF]={E}, |AF|=2cm 
| DC | =8 cm, |GB|=2 cm, |BC|=9cm 

D 8 C 



Buna göre, D noktasının [EF] ye uzaklığı kaç cm 
dir? 

A) 9 B) 10 C) 1 1 D) 12 E) 13 


1 1 . ABCD dikdörtgen, [DE] açıortay, [DF] 1 [FE] 
[ CE | =5 cm, |EB|=3cm 

D C 


A 2 F G 2 B 

Buna göre, |AE| kaç cm dir? 

A) 2 1/3 B) VÎ5 C) 4 D) 2V5 E) 5 



A F B 

Buna göre, |AF| kaç cm dir? 


PIMMMg&n / 8 

1 . ABCD dikdörtgen, [EF] X [EB], | EF | = | EB | 
[ AF | =3 cm, |FB|=12cm 

D x E 



Test / 114 ' 

4. ABCD dikdörtgen, [AE]X[EF], |AE|=3cm 

|EB|=4cm, |CF|=10cm ve D, C, F doğrusaldır. 

D 


A 3 F 12 B 

Buna göre, |DE|=x kaç cm dir? 

A) 8 B) 9 C)10 D) 11 E) 12 



2. ABCD dikdörtgen, [AC] n [DE]={F>, |AE| = |EB| 
| EF | =5 cm, |BC|=12cm 

D C 



A E B 

Buna göre, |DC| kaç cm dir? 

A) 14 B) 16 C) 18 D) 20 E) 24 


E 4 B F 

Buna göre, D noktasının [EF] ye uzaklığı kaç cm 
dir? 


A) 8 B) 8,5 C) 9 D) 9,5 E) 10 


5. ABCD dikdörtgen, [DE] X [EB] , |FB|=2|DF| 
| DE | =4 cm, |AB|=11cm 



A 11 B 

Buna göre, |FB| kaç cm dir? 

A) 10 B) 1 1 C) 12 D) 13 E) 15 


B) 2ı/İ" C) 5 D) 4 V 2 E) 6 


9. ABCD dikdörtgen, m(EFG)=90°, [GF] X [GK] 

m (CFG) =45°, |DE|=4cm, |EA|=1 cm, |DC|=12cm 



Buna göre, |CK| kaç cm dir? 


A) 2 B) ■ 


C) 3 D) - 


12. ABCD dikdörtgen, [AE] X[EC], |EC| = 12cm 
| AD ] =12 cm, |AB|=36 cm 



A 36 

Buna göre, |AF| kaç cm dir? 


1_E 2-C 3-D 4-E 5-B 6-B 


E ) 4 - 

A) 16 

B) 17 

C) 18 

D) 20 

E) 25 

6-B 7-C 

8-E 

9-A 

10-B 

1 1-E 



3. ABCD dikdörtgen, EAD üçgeni [ED] doğru parçası 
üzerinde katlanarak EFD üçgeni elde ediliyor. 
|AD|=8cm, |DC|=4cm 

A 8 D 



B F C 

Buna göre, |FC| kaç cm dir? 

A) 4 B) 6 C) 3\/5 D) 4 1/3 E) 3^6 


6. ABCD dikdörtgen, [DE]X[EF], [CK]X[EF] 

[BF]X[EF], |DE| + |BF| =12 cm, |AK|=9cm 

C 



E A 9 K F 
Buna göre, [DB| kaç cm dir? 

A) 13 B) 15 C) 16 D) 17 E) 20 


O'î'î 


Geometri Soru Bankası A 










DMzdÖFÎgGlü / 3 


Test / 1 14 


7. ABCD dikdörtgen, [CE]±[DF], |CE|=4cm 

|AD | =6 cm, |AB|=8cm ve A, B, F doğrusaldır. 



1 0. ABCD dikdörtgen, DAB üçgeni [DB] köşegeni 
üzerine katlanarak DEB üçgeni elde ediliyor. 
|AD|=4cm, |AB|=8cm 
E 


Buna göre, |DF| kaç cm dir? 

A) 10 B) 12 C) 14 D) 16 



E) 18 


Buna göre, |DF| kaç cm dir? 

A) 4 B) 3,/2 C) 2-y/5 D) 5 E) 2^7 


8. ABCD dikdörtgen, [DK]X[CE], |CF| = |FE| 
j AD [ =8 cm, |EK|=17 cm 



11. ABCD dikdörtgen, [AE]X[EF], m(EAF)=m(FCB) 
| EF | =4 cm, |FC|=6cm, |AF|=6cm 

D C 


✓ 


Buna göre, |AE| kaç cm dir? 

A) 12 B) 13 C) 15 D) 16 



E) 17 jr 


Buna göre, |DF| kaç cm dir? 

A) 4 t/3 B) 5t/2 C) 2713" D) 2t/F4 E) 8 


9. ABCD dikdörtgen, [GE]-L[DB], |DE| = |EB| 
| BC | —8 cm, | DC | =1 2 cm 



12. ABCD dikdörtgen, A, L, E doğrusal 

[AC] ve [BD] köşegen, 3 1 DE | =4 1 AB | , | KL | =2 cm 



Buna göre, |DG| kaç cm dir? 


A B 

Buna göre, |BD| kaç cm dir? 


A) 12 

B) 13 

C) 15 

D) 17 

E) 20 I 

A) 20 

B) 22 

C) 24 

D) 26 1 

1-B 2-C 

3-D 

4-C 

5 -A 

6-B 7-B 

8-C 

9-B 

1 0-D 

1 1-D 


12-Eİ 


Dikdörtgen / 4 


Test / s ıs 


1 . 


ABCD dikdörtgen, ADK üçgeninin [DK] ya göre 
simetriği DEK üçgenidir. 

| AD I =3 cm, |AK|=4 cm, |KB|=1 cm 



Buna göre, | FC j kaç cm dir? 


A) 


15 


B)Ç C)2 


D) 


17 


E)- 


2. ABCD dikdörtgen, [GF]X[FE], |GF| = |FE| 
|AE|=7cm, |DC|=5cm 

A 7 E D 



Buna göre, |AG| kaç cm dir? 


A)- 


B) 4 C) - 


D) 3 




ABCD dikdörtgen, [EF] _L[FG], [FG]X[GK] 
|DE| = |KB|, m(ÂİF)=45°, |DE|>|EA| 

D G C 



Buna göre, oranı aşağıdakilerden hangisi 

I ad | 

olabilir? 


A)- 


B) 2 C) - 


D) 3 E) - 


4. ABCD dikdörtgen, m(CDF)=m(FDE)=m(EDA) 
|EB| + 1 BF| =2 cm 

D C 


235 



Buna göre, | DE | + 1 DF | toplamı kaç cm dir? 

A)V3+2 B)2t/3+2 C) t/3+4 D)2t/3+4 E) 4 


5. ABCD dikdörtgen, [EF]X[BF], [AE] X [EF] 
|AE| = | AB | , |EC|=2 cm 

D E 2 C 



Buna göre, |BF| kaç cm dir? 


A) 1 B)- 


C) 2 D) 3 


E) 4 


ABCD dikdörtgen, m(DAE)=m(EAF), |AE| = |EF| 
| CF | =2 cm, |FB[=4cm 

DE C 



Buna göre, | EC | kaç cm dir? 

A) 4t/2 B) 6 


C) 3r/5 D) 7 E) 5 t/2 

Geometri Soru Bankası A 
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Hm 


gen/ S 


Test / 1 î<3 


7. ABCD dikdörtgen, [EF]±[DB], |DF| = |FB| 
| EF |=15 cm, |BE|-|AE|=18 cm 

D C 



A E B 

Buna göre, j AD j kaç cm dir? 

A) 17 B) 20 C) 24 D) 25 


10 . ABCD dikdörtgen, [DG]_L[CK], |AD|=9cm 
|AK|=16cm, |BG|=8cm 
D C 



A 16 K B 8 G 

Buna göre, |AG| kaç cm dir? 

A) 25 B) 26 C) 27 D) 28 E) ; 


1. ABCD dikdörtgen, m(CAB)=30°, |AD|=2cm 
D C 



A B 

Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 2^3 B) 3^3 C) 4^3 D) 5^3 E) 6^3 


ABCD dikdörtgen, |BD|=10 cm, Çevre(ABCD)=24 cm 
D C 



A B 

Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 22 B) 28 C) 32 D) 44 E) 50 


ABCD dikdörtgen, [DE]_L[EB], |DF| = |FC| 
A noktasının [BE] ye uzaklığı 12 cm dir. 



Buna göre, |DE| kaç cm dir? 

A) 8 B) 7 C) 6 D) 4 


1 1 . ABCD dikdörtgen, ABEF deltoid 
|FE| = |BE|=3 cm |AD|=9cm 



A B 

Buna göre, | AB ( kaç cm dir? 

A) 6 B) 7 C) 8 D) 3^5 E) 4^3 


2. ABCD dikdörtgen, |DC| = |CE| 
|AE|=2cm, |EB|=8cm 
D 



5. ABCD kare, [AC] köşegen, EFGD dikdörtgen 
|BC|=10cm, |GC|=6cm 

D G 6 C 


A 2 E 8 B 

Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 40 B) 50 C) 60 D) 80 E) 90 



A B 

Buna göre, Alan(EFGD) kaç cm 2 dir? 

A) 20 B) 24 C) 28 D) 30 E) 32 


9. ABCD dikdörtgen, [BD] köşegen, |BF|=9cm 
|DF|=3cm, |AE|=8cm 

DE C 

n\3~~7 


Buna göre, |EC| kaç cm dir? 


12 . ABCD dikdörtgen, |AE|=8cm 
|EC|=6cm, | DE |=5 cm 



B C 

Buna göre, |BE| kaç cm dir? 


D) 7 

E) 5V2 fr 

A) 5-73 

B) 4ı/5 

e) 2V2T 

D) 3VTÖ 

E) 10 

5-C 

6- E 7-C 

8-C 

9-A 

10-C 

1 1 -D 

12 -Aİ 


3. ABCD dikdörtgen, |BD|=6 cm, Alan(ABCD)=32 cm 2 
D C 



A B 

Buna göre, Çevre(ABCD) kaç cm dir? 

A) 20 B) 18 C) 16 D) 14 E) 12 


S. ABCD dikdörtgen, [CE] açıortay, |AE| = |EC| 
Alan(AEC)= 4 t/ 3 cm 2 dir. 



A E B 

Buna göre, Aian(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 6ı/3 B) 8^3 C) 9 1/3 D) 10^3 E) 12-^3 














BİİKdÖFtgGIl / S 



DİMMMgen / 3 


Test / 117 









kdöEi'gen / <3 


Test / 1 it 


ABCD dikdörtgen, [AC] köşegen, Alan(ABE)=12 cm 2 1 10. ABCD dikdörtgen, |BK| =3 |KC|, ]DE|=|EA| 

n c İ | AF | = | FB | , Alan(ABCD)=32 cm 2 



A B 

c 

Buna göre, Alan(ADE) kaç cm 2 dir? , 

fc- 

A) 6 B) 7 C) 9 D) 10 E) 12 



A F B 

Buna göre, Alan(AEKF) kaç cm 2 dir? 

A) 9 B) 10 C) 12 D) 14 E) 16 


8. ABCD dikdörtgen, [DE]_L[AC] 
|CE|=3|AE|, |EBl=7cm 
D 



A B 

Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 14V3 B)18V3 C) 21ı/3 D) 24V3 E) 28^3 


1 1 . ABCD dikdörtgensel bölgesinin kenar uzunlukları 2 cm 
arttırıldığında alanı 22 cm 2 artmaktadır. 



Buna göre, ABCD dikdörtgeninin çevresi kaç cm 
dir? 


A) 8 B) 9 C) 12 D) 16 E) 18 


9. ABCD dikdörtgen, [AC]rı[EK]={F}, |EC|=6cm 
| AK | =4 cm, 1 BC | =10 cm 

D E 6 C 



A 4 K B 

Buna göre, Aian(AKF)+Alan(FCE) kaç cm 2 dir? 


12. ABCD dikdörtgen, [AC], [BD] köşegen 
[FE]±[EB], = |DB|=5cm 



AF B 

Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 


C) 28 

D) 30 

E) 36 İ 

A) 8 

B) 9 

C) 10 

D) 12 

E) 15 

4-D 

5-E 

6-D 7-E 

8-E 

9-B 

10-D 

1 1 -E 
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ABCD dikdörtgeninin çevresi 34 cm dir. 

| DF| = |EB|, |BC|=5 cm 

A E .. B 



D F C 

Buna göre, Alan(EBCF) kaç cm 2 dir? 

A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50 


4. ABCD dikdörtgeninde, [EF] // [AB] 
|AB|=6cm, |BC|=4cm 
A 6 



D C 

Buna göre, Alan(DCE)+A!an(ABF) kaç cm 2 dir? 

A) 10 B) 12 C) 18 D) 20 E) 


ABCD dikdörtgen, [DB] , [AC] köşegen 
m(CEB)=45°, |DB | =4 -JÎ cm 



Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 8 B) 61/2 C) 12 D)8a/2 E) 16 


5. ABCD dikdörtgen, [EF] _L [BD], |DF| = |FB| 
|AE|=6cm, |EB|=10cm 



Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 100 B) 112 C) 120 D) 128 E) 1! 


ABCD dikdörtgen, [AE] J_[EB], [BF] açıortay 


1, | AF |=5 cm 

D E 

c 

3/K 


f/ \ 

/ 

A 

/ 



A B j. 

Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? i 

A) 24 B) 32 C) 36 D) 40 E) 48 1 


ABCD dikdörtgen, [CE] n [AD] = {E}, |DE| = |EA| 
|EF| = |FC|, Alan(ABFE)=12 cm 2 
D 


A B 

Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 18 B) 21 C) 24 D) 27 E) 

Geometri Soru Bankası 
















7. ABCD dikdörtgen, |EA|=1 cm, |AF|=4cm 

|FB|=3 cm, |BK|=2 cm, |KC|=4 cm, |LC|=5 cm 
D L 5 C 



A 4 F 3 B 

Buna göre, Alan(EFKL) kaç cm 2 dir? 

A) 15 B) 16 C) 18 D) 20 E) 22 


10 . ABCD dikdörtgen, [BF]X[AE] 
I EC 1=1 cm, i BE 1=5 cm 



A B 

Buna göre, Alan(ADF) kaç cm 2 dir? 

A) 10 B) 12 C) 14 D) 16 


ABCD dikdörtgen, [DG]_L[GC], [CE] açıortay 
[FE]//[AB], | DF ] =4 cm, |GC|=10cm 
D 


A G B 

Buna göre, Alan(GEC) kaç cm 2 dir? 

A) 16 B) 20 C) 24 D) 25 E) 30 


4, ABCD dikdörtgen, [DE]X[AC], [BF]X[AC] 
|AE| = |EF| , Alan(ABCD)= 6^2 cm 2 dir. 



Buna göre, |BF| kaç cm dir? 

A) 1 B) -J2 C) S D) 2 E) 2^2 


8. ABCD dikdörtgen, [AK]X[FC], |AK|=3cm 
|FC|=12cm ve F, A, B doğrusaldır. 

D < 



-= 11. ABCD dikdörtgen, [EF]X[CF], [AE]X[EF] 

" | FC| = | AE | , Alan(ABCD)=24 cm 2 

t- 

b F 


FA B I 

Buna göre, Alan(ADF) kaç cm 2 dir? î 

Ç 

A) 18 B) 24 C) 30 D) 36 E) 40 1 


9 . ABCD dikdörtgen, ABE eşkenar üçgen 
|FG|=2cm, |AB|=8cm 


F7 \G 

/ 2 T 


A 8 B 

Buna göre, Aian(ABGF) kaç cm 2 dir? 

A) 10-73 B)-\2j\3 C) 14t/3 0)15^3 E) 16^3 

RTÂ 2-D Ü Âi 5X) 6-C 



A B 

Buna göre, Alan(ADE)+Alan(DCF) kaç cm 2 dir? 
A) 15 B) 12 C)10 D) 9 E] 


12. ABCD dikdörtgen, [DB] n [EC]={F> 
Alan(DAE) = 10 cm 2 , Alan(FEB)=2 cm 2 
D Ç 




1 

A 

E 

id 

B 


Buna göre, Alan(DFC) kaç cm 2 

1 dir? 


A) 10 

B) 12 

C) 15 

D) 16 

E) 18 

8-A 

9-D 

10-D 

1 1-B 

T 2 -Bİ 


2. ABC ikizkenar dik üçgen, DEFG dikdörtgen 

[AB]X[AC], | AG 1 = | BG | ve Alan(DEFG) = 16 cm 2 dir. 

A '£■ 



B D E C 

Buna göre, |FC| kaç cm dir? 

A) 2 V 2 B) 2V3 C) 4 D) 3 V 2 E) 2^6 t- 


3. ABCD dikdörtgen, |DE| = |EB| 
|BC|=4cm, |DC|=8cm 
D 8 



A E B 

Buna göre, Alan(DEB) kaç cm 2 dir? 

A) 9 B) 10 C) 12 D) 14 E) 15 


5. ABCD dikdörtgen, m(ECF)=m(FCB) 
|CE|=10cm, |FB|=6cm 
D 



A F 6 B 

Buna göre, Alan(CEF) kaç cm 2 dir? 

A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 40 


6. ABCD dikdörtgen m(CDE)=m(EDF)=m(FDA) 
Alan(DEF)=5 cm 2 dir. 

D C 



A F B 

Buna göre, Aian(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 10 B) 12 C) 15 D) 18 E) 20 




9/1A 
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Dikdörtgen. / & 


7. ABCD dikdörtgen, m(DEC)=m(FEB) 


10 . ABCD dikdörtgen, [BH]J_[AE] 


m(DEF)=60°, |CE|=2|EB| 


| DE | = | AH | = 6 cm, |CE|=4cm 


D 6 E 4 



60“ E 



Buna göre, DEF üçgense! bölgesinin alanı, ADF 
üçgensel bölgesinin alanının kaç katıdır? 


Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 


A) 50 B) 60 C) 70 D) 80 



1 1 . ABCD kare, DEFK dikdörtgen, | DC | =4 cm 


ABCD dikdörtgen, [BE]A[DF], = 4 

|bh| 2 

I DFI =15 cm, |BE|=4cm 


D 4 C 




F £■ 


Buna göre, Alan(DEFK) kaç cm 2 dir? 


Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 


A) 12 B) 16 C) 24 D) 32 


A) 60 B) 75 C) 80 D) 90 


9 . ABCD dikdörtgen, [DE]J_[EC], [D F] açıortay 
[FG]//[AB], | DE |=12 cm, |CG|=6cm 


12. ABCD dikdörtgen, |AC| = |CE|, m(DAC)=m(CAE) 
|AD|=4cm, |DC|=6cm 




Buna göre, Alan(DFC) kaç cm 2 dir? 


Buna göre, Alan(ABCE) kaç cm 2 dir? 


A) 40 B) 50 C) 60 D) 70 


A) 6 B) 8 C) 12 D) 18 E) 24 


1-B 2-C 3-B 4-D 5-D 


6-C 7-A 


8-D 9-C 10-D 1 1-B 12-C 


lime / 1 


ABCD kare, [AC] köşegen, |AD| = |AE| 
m(CDE)=a, m(DEA)=|3 



Buna göre, oranı kaçtır? 


A) 1 B)| of 


2. ABCD kare, AEC eşkenar üçgendir. 



Buna göre, m(ABE) kaç derecedir? 


F-Ft 


mm 


Test / 120 


i 3. ABCD kare, BCE eşkenar üçgendir. 



Buna göre, m(CAE) kaç derecedir? 


A) 15 B) 22,5 C) 30 D) 35 E) 37,5 


4. ABCD kare, A, G, E noktaları doğrusal 


[BD] köşegen, |FC| = |EC|, m(AGD)-62° 




Buna göre, m(BCE) kaç derecedir? 


A) 150 B) 135 C) 120 D) 112,5 E) 105 $ 


A) 62 B) 46 C) 42 D) 34 E) 31 
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Kare / 2 


Test / 220 


5. ABCD kare, EAF üçgen, | EA [ — [AF | 


m(DAE)=35°, m(EGC)=40° 


E C 



S. ABCD kare, |DB| = |CE| ve D, C, E doğrusaldır. 



Buna göre, m(AED) açısı kaç derecedir? 


Buna göre, m(AHB) kaç derecedir? 


A) 15 B) 20 C) 22,5 D) 30 E) 37,5 


A) 70 B) 68 C) 65 D) 62 E) 60 


6. ABCD kare, [AF]n[DE] = {E}, |AE| = |EF|, |DE| = |AB| i 


9. ABCD kare, |DF| = |CE|, m(DEB)=114° 



Buna göre, m(ADE) kaç derecedir? 


A) 22,5 B) 30 C) 37,5 D) 45 E) 60 * 


D .. F 



Buna göre, m(FAB)=x kaç derecedir? 


A) 56 B) 66 C) 76 D) 78 


7. ABCD kare, |AB| = |DE|, m(ADE)=60° 


10. ABCD kare, [DE] _L [EB] 




Buna göre, m(DEB) kaç derecedir? 


Buna göre, m(AED) kaç derecedir? 


A) 105 B) 120 C) 135 D) 145 


A) 22,5 B) 30 C) 37,5 D) 45 
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■isme / 2 


Test / 122 


1. ABCD kare, m(BCE)=30°, |EB| =(73 +1) cm 
D C 



A E 73+ 1 B 

Buna göre, | AE [ kaç cm dir? 

A) 73 B) 2 C) 272 D) 273-1 E) 73 +2 



D C 


Buna göre, |KC| kaç cm dir? 

A) 275 B) 8 C) 477 D) 10 E) 575 


5. ABCD kare, [AC] köşegen, |DE|=4 cm, |CE|=2 cm 


2. ABCD kare, m(DEB)=30“, |EB|=4cm 

D C 



Buna göre, |BC| kaç cm dir? 

Ç 

A) 73 B) 273 C) 273-1 

D) 273 -2 E) 373 -3 



A B 

Buna göre, |AE| kaç cm dir? 

A) 472 B) 730 C) 277 D) 5 E) 27 5 


6. ABCD kare, |EC| =3|BE|, |AE|=6 cm, | DE | =10 cm 
3. ABCD kare, [AC] köşegen, |AE| =14 cm, |EC |=2 cm ~ d C 



E 


Buna göre, |BE[ kaç cm dir? 1 Buna göre, |BE| kaç cm dir? 

A) 10 B) 9 C)573 D) 6^2 E) 8 J A) 2 B) 272 C) 273 D) 4 E) 2^5 
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Kar© / 2 


Test / 121 


7. ABCD kare, [DB]_L[BE], m(BDE)=30° 
D C 


10. ABC üçgen, DEFG kare, [BA]±[AC], |GD|=2.|BD| 
A 




i FC I 

Buna göre, f— f oram kaçtır? 
|AF| 


A) 3 B)| C) 2 D)| E)| 


Buna göre, oranı kaçtır? 

A) 2-^3 B) -J3 C) 2 D) -J 3 — 1 E)V2 


8. ABCD kare, [FE]1[AB], m(ADE)=m(FDC) 
I DE I =3 [ DF | , | EF| =20 cm 


1 1 . ABC eşkenar üçgen, DEFG kare, ( AB | =3 cm 

A 




Buna göre, Çevre(ABCD) kaç cm dir? 

A) 48 B) 60 C) 64 D) 68 E) 72 'S 

C 

9. ABCD kare, |EC| = |EF|, |DE|=2cm, |DC|=7 cm s 
D 7 C 


Buna göre, DEFG karesinin çevresi kaç cm dir? 

A) 9(ı/3 - 1) B) 9(2 t/ 3 - 1) C) 1 2(2ı/3 - 1) 

D) 12(2ı/3 -3) E) 12(3ı/3-5) 


12. ABCD kare, m(CDF)=m(FDE)=m(EDA) 
ve A, B, F doğrusaldır. 

D C 




Buna göre, |BF| kaç cm dir? 

A) 1 B) 2 C) 3 


D) 4 


E) 5 


1-B 


2- D 


3-A 


4-C 


5-C 


6-B 


7-B 


Buna göre, -l^Eİ oranı kaçtır? 

1EB1 

A) 1/2 B) 1/3 C) 2 D) 2 V 2 E) 2ı/3 

3 


8-E 


9-C 


1 0-B 


1 1-D 
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/ 3 


Test / 122 


ABCD kare, AEF dik üçgen, [AE]±[EF] 
|DE| = |EC|=2 cm ve A, B, F doğrusaldır. 
D 2 E 2 C 


A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 


ABCD kare, [AC]n[DE]={F} 
[DA]//[KF]//[BC], |CE| = | EB| =3 cm 

D K C 



Buna göre, |KF|=x kaç cm dir? 


A); 


B) 1 


C) : 


D) 2 


ABCD kare, [DG]n[AK]={L>, [AB], dört 
[CB], üç eşit parçaya bölünmüştür. 



A)- 


B) 


C) 2 


D)- 


4. ABCD kare, [DE] ± [EF] , | CE | =4 br, | BF | =2 br 

D C 




E) 8 


Buna göre, Çevre(ABCD) kaç br dir? 

A) 24 B) 28 C) 32 D) 36 


E) 40 


5. ABCD kare, m(CEF)=90°, |EC|=12cm, |EF|=8cm 


✓ 



E) 


Buna göre, |BF|-|AF| farkı kaç cm dir? 

A) 4 1/2 B) 6 C) V39 D) 2ı/ÎÖ E) 3^5 


6. ABCD kare, [DE]_L[EK], [EF]1[AB] 

1 AF | = | FB | , |EK| = |KC|, |AD|=12cm 



E) 3 
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Buna göre, |CK| kaç cm dir? 

A) 6 B) 3V5 C) 4ı/3 D) 8 E) 61/2 
Geometri Soru Bankası , 











Km r e / 3 



7 . ABCD karesinin çevresi 60 cm dir. 1 10. ABCD kare, AECF paralelkenar. [BD] köşegen 

[KH]//[BC], [AK]-L[BK], |BK|=3 1 /5cm 1 |AB|=12cm, |GH|=6,/2cm 



8. ABCD kare, [CE] _L [EB] , | CE | =7 cm, | EB | =3 cm 


D C 



Buna göre, |AE| kaç cm dir? 

A) 2t/ 3 B) Vt 5 C) 4 D) 2V5 E) 5 

9. ABCD kare, [DF]±[FC], [DF] _L [BE] 

| DE |=1 cm, |EF|=3cm 



A B 


Buna göre, |EB| kaç cm dir? 


1 1 . ABCD kare, O köşegenlerin kesim noktası 

m(KOL)=90°, | KB | =3 br ve karenin çevresi 40 br dir. 



A) y B) 6 C) H D ) 7 E) 8 


12. ABCD kare, [EG]n[KG]={G>, |DE| = |EA| 
|AK|=3 cm, |DF| = |KB|=9 cm 



A 3 K 9 B 

Buna göre, | KG | kaç cm dir? 



I£S!ir©/j4 

1. ABCD kare, |AD| = |EF|, |EB|=3cm, |BF|=4cm 
D C 



A E 3 B 

Buna göre, Alan(AEFCD) kaç cm 2 dir? 

A) 20 B) 19 C) 18 D) 17 E) 16 


Test / 123 


4. ABCD kare, [AC] köşegen 
m(CDE)=15°, | DE |=4 cm 
D 



A B 

Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 16 B) 18 C) 20 D) 24 E) 30 


2. ABCD ve KGCH kare, [EG]n[HF]={K> 
Alan(EKHD)=S,, Alan(FBGK)=S 2 


D H 


Sı 

K 


S 2 


A F 


Buna göre, — — oranı kaçtır? 

S 2 


A) - B) -1 
3 2 


C) 1 D) 2 


5. ABCD kare, C, A, E noktaları doğrusal 
| CA | =2 1 AE | , |BE|= 5ı/5 cm 

D C 



Buna göre, Aian(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 20 B) 25 C) 36 D) 40 E) 50 


ABCD ve EFGH karelerinin çevreleri toplamı 32 cm ve ç 
taralı bölgenin alanı 32 cm 2 dir. t 



Buna göre, EFGH karesinin çevresi kaç cm dir? g 

A) 4 B) 8 C) 9 D) 10 E) 12 ğ 


6. ABCD dikdörtgen, AFBE kare, Çevre(AFBE)=16 cm 
DEC 



Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 24 B)16V2 C) 16 D) 8-/İ E) 8 
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KBI© / 4 


ABCD kare, ACK eşkenar üçgen, | AD | =2 cm 



Buna göre, Alan (ADC)+ Alan (ABCK) kaç cm 2 dir? 

A) V3 B) 2^3 C) 3^3 

D) V3 +2 E) 2t/3 + 2 


10. ABCD kare, [EH] X [AB] 

| ED | = I EC I =5 br, |EH|=2br 



Buna göre, Aian(ABCD) kaç br 2 dir? 


A) 40 B) 36 C) 32 D] 


11. ABCD kare, |DE| = |EA|, |CF| = |FE| 
ABCD kare, |CF| = |EA|, |DF|=6 cm, |FK|=2 cm ~ | BFI =13 cm ve E, F, C doğrusaldır. 



Buna göre, Alan(DEK) kaç cm 2 dir? 


A) 8 B) 16 C) 24 D) 32 E) 36 


Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 


A) 208 B) 280 C) 300 D) 3 


9. ABCD kare, m(BAE)=75°- m(EDC)=45°, |AE|=6 cm 


6 

E 


1 2 . ABCD kare, m (CEB) = 1 5°, | EF | = 8 cm 



Buna göre, Aian(ABCD) kaç cm 2 dir? 


Buna göre, A!an(ABCD) kaç cm 2 dir? 


A) 45 B) 48 C) 50 D) 54 E) 60 A) 6 B) 8 C) 10 D) 

1-B 2-C 3-B 4-D 5-E 6-C 7-B 8-C 9-D 10-B 11 
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■J, ABCD kare, [DB]r>[EC]={F} 

| AE | — 1 DE | , Alan(DFC)=6 cm 2 


4. ABCD kare, DEC ikizkenar dik üçgen, m(DEC)=90° 
1 DE| = | EC ] , Alan(ADE)=8 cm 2 




Buna göre, karenin çevresi kaç cm dir? 


Buna göre, Alan(DEC) kaç cm 2 dir? 


A) 20 B)24 C)12a/5 D)12i/3 E)16i/3 


A) 6 B) 8 C) 6^2 D) 8^2 E) 9^2 


2. ABCD kare, [DB]n[CE]={F} t |AE| = |EB| 


5. ABCD kare, |CE| = |FC|, Alan(ABCD)=4Alan(AECF) 


F . C 



Buna göre, ADF üçgensel bölgesinin alanının, , 
ABCD karesinin sınırladığı bölgenin alanına oranı 
kaçtır? £ 


A)1 B)1 C)| D)| E)| 


3. MLHC, GBHL kare, |AK| =5 cm 

AGNF, FNKE, EKMD eş dikdörtgenlerdir. 




Buna göre, oranı kaçtır? 
Ct | 


A) 2 B) 2V2 C) 3 D) 4 E) 5 


6. ABCD kare, [DK]_L[AE], [DK]X[CF] 
| CK| = | KB 1 , | EF | =6 cm 



fNk 


Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 


Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 


A) 25 B) 32 C) 36 D) 40 E) 49 


A) 120 B) 144 C) 160 D) 180 E) 200 
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7. ABCD kare, m{DCE)=75°, |AE|=2 cm 



A 2 E B 

Buna göre, Alan(EBC) kaç cm 2 dir? 

A) 1 B) 1 C) £ D) 2 


10. ABCD kare, [DB] köşegen, [AD] // [EK] // [FG] 
|AE| = |EF| = |FB|, Alan(ABCD)=9 cm 2 
D K G C 



A E F B 

Buna göre, Alan(AELD)+Alan(LMGK) kaç cm 2 dir? 

A) B) 4 C) I D) 5 E) — 


ABCD kare, m(DCE)=m(ECF) 
|FB|=3cm, | AF | = 1 cm 
D 


A 1 F 3 B 

Buna göre, Alan(AECF) kaç cm 2 dir? 

A) 5 B) 2İ7 C) t/30 D) 4İ2 


11. ABCD kare, [EK]1[CF], [DE| = |EA| 
|AF|=1cm, |FB|=3cm 


\X7 

i 

0 c 

^7 

t' 

■ç 

S 

'^7 

/ 

'ç 


/ 

t- 



A 1 F 3 B 

Buna göre, Alan(EKC) kaç cm 2 dir? 

A) 3 B) 2İ3 C) 4 D) 3t/2 


ABCD ve EBFG kare, | DG | = 2-/2 cm 
Çevre(EBFG)=32 cm 

D C 



Buna göre, Aian(GFCD) kaç cm 2 dir? 
A) 22 B) 21 C) 20 D) 
1-B 2-B 3-C 4-B 5-E 


12. ABCD kare, |AC| = |EB| 

D 



EACD dörtgensel bölgesinin alanının, ABCD kare- 
sinin sınırladığı bölgenin alanına oranı kaçtır? 


C) 20 

D) 19 

E) 18 1 

a 4 


C) 1 

2 

D)1 

E)-/2 

4-B 

5-E 

6-D 7-B 

8-E 

9-E 

10-B 

11-C 

12-B 
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2. ABCD kare, [DF]n[EB]={K}, |DC|=12cm 

ve E, F bulundukları kenarların orta noktalarıdır. 


Ç 

t' 

ç 



'ç 


Buna göre, Alan(BKF)+Alan(DEK) kaç cm 2 dir? i 

'Ç 

A) 12 B) 16 C) 20 D) 24 E) 28 ç 



ABCD kare, m(DEC)=90° 

] DE | = | EC | , Alan(DEB)=12 cm 2 


E 



A B 


Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 


3. ABCD kare, [AE]n[CE]={E}, |CF|=2|EF| 
Alan(AEF)=6 cm 2 , Alan(CFB)=20 cm 2 


D C 



E 


Buna göre, |DC| kaç cm dir? 

A) 6 B) 8 C)10 D) 12 E) 14 J- 


A) 24 B) 28 C) 30 D) 32 E) 36 



Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 12 B) 16 C) 20 D) 24 E) 36 
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S. ABCD kare, [DE]±[EC], |DE|=3|EC|, |AE|=10cm 



A B 


Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? J 

A) 20 B) 24 C) 25 D) 36 E) 40 " 


1 1 . ABCD kare, A, F, E ve F, D, C noktaları doğrusal 
I CE | =2 1 AF | =2 1 EF | , |BC|=4br 



B 4 C 


Buna göre, Alan(ADCE) kaç br 2 dir? 

A) 16 B) 20 C) 24 D) 32 E) 36 


9. ABCD kare, [CF]_L[FE], |AE| = |EB| 
|CF|=12cm, |FE|=4cm 


D C 



Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 


12. ABCD kare, [DE]n[AF]={K}, |AE| = |EB| 
|AK[=4 cm, | KF | = 6 cm 

D C 



Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 




1. ABCD yamuk, [DC]//[AB], [AC]_L[BC], |AD| = |DC| 
m(ABC)=55° dir. 


İ 3. ABCD ikizkenar yamuk, [DC]//[AB], |AD|-|BC| 

1 |DK| = |CK|, m(ÂDK)=2x+5°, m(BCK)=3x-20° 

ğ m(BAD)=60° dir. 


Buna göre, m(ADC)=a kaç derecedir? 


A) 95 B) 100 C) 105 D) 110 E) 115 


Buna göre, m(DKC)=a kaç derecedir? 


A) 35 B) 40 C) 45 D) 50 E) 55 


2. ABCD yamuk, [DC]//[AB], [AC] açıortay 
m(ACB)=60°, |AD| = |BC| 


4. ABCD yamuk, [DC] // [AB], [AE] 1 [BC] 

] CE | = | EB | , |AD| = |DC|, |AD| = |CB| 


Buna göre, ACD açısının ölçüsü kaç derecedir? 


Buna göre, m(DAE) kaç derecedir? 


A) 20 B) 30 C) 40 D) 45 E) 50 


A) 30 B) 36 C) 45 D) 54 E) 60 
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5. ABCD yamuk, [DC]//[AB], m(DAB)=60° 
|DC|=4cm, |AD|=8cm, |AB|=9cm 


D 4 C 



8. ABCD yamuk, [DC]//[AB], [AC] açıortay 
[AC] X[CB], | AD |=10 cm, |BC|=12cm 



Buna göre, |AC| kaç cm dir? 


Buna göre, |BC| kaç cm dir? 


A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 20 


A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 


S. ABCD yamuk, [AC] n [DG]={E}, [DC] // [EF] // [AB] 
|DC|=4cm, |EF|=6cm, |AG|=6cm 

D 4 C 



A 6 G 


Buna göre, |GB| kaç cm dir? 


9. ABCD yamuk, [DC] // [EF] // [AB], | DC | =2 cm 
|AB|=16cm, |AD|=8cm, |BC|=10cmve 
DEFC yamuğunun çevresi ABFE yamuğunun 
çevresine eşittir. 



Buna göre, | AE | + 1 BF | toplamı kaç cm dir? 


A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 


A) 8 B) 9 C)10 D) 12 E) 15 t . 


7. ABCD yamuk, [DC]//[AB], m(ADC)=2.m(ABC) 
|DC|=4cm, |AD|=6cm 

D 4 C 



10. ABCD yamuk, [DC] // [EF] // [AB] , |DC|=4cm 
| AB | =1 2 cm ve ABFE yamuğunun çevresi, 
EFCD yamuğunun çevresine eşittir. 

D 4 C 



Buna göre, | AB | kaç cm dir? 


Buna göre, (|DEj-|EA|) + (|CF|-|FB|) toplamı 
kaç cm dir? 


A) 10 B) 12 C) 14 D) 16 E) 20 j- 


A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12 


1-D 2-C 3-D 
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Test / 127 


1. ABCD yamuk, [DC] // [EF] // [AB], § = | 
| DC| =4 cm, | AB [ = 19 cm 
D 4 C 



A 19 B 


Buna göre, | EF | kaç cm dir? 4 

A) 8 B) 9 C)10 D) 12 E) 13 i ' 


2. ABCD yamuk, [DC]// [KF] // [AB], [KF] o [EL] = {G} 
|DL|=4cm, |LC|=2 cm, |KG|=|GF|=6 cm 
| AE |=10 cm 


D 4 L 2 C 



A 10 E B 


Buna göre, |EB| kaç cm dir? 

Ç 

A) 12 B) 14 C) 15 D) 16 E) 18 - 

3. ABCD yamuk, [EF]//[AB], [AC] köşegen 

|DC| = |GF|=12 cm, |AB|=16cm ” 

D 12 C İ 



A 16 B 


Buna göre, |EG| kaç cm dir? ğ 

A) 1 B) 1,5 C) 2 D) 2,5 E) 3 f 


4. ABCD yamuk, [AD]//[BC], KECF paralelkenar 
[AC] ve [BD] köşegen, |BE|=2|KF|=8 cm 



B 

E 

C 

Buna göre, | AD | 

kaç cm dir? 


A) 6 B) 8 

C) 9 

D) 10 E) 12 

ABCD yamuk, [DC] // [EF] // [AB] , 

[AC] n [BD] = {E} 

|DC|=4cm, |EF|=3cm 



D 4 C 



/N \/ X 

A F 

/ 



A 


B 

Buna göre, |AB 

| kaç cm dir? 


A) 7 B) 8 

C) 9 

D) 10 E) 12 

ABCD dörtgen, 

[AB]//[EF]//[DC], 

| AB j =1 8 cm 

| EF | =16 cm, | 

DC|=4 cm 



D 4 C 
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7. ABCD yamuk, [DC]//[AB], [AC] ve [BD] köşegen 
[EF] orta taban, |KL|=1cm, |DC|=8cm 


D 8 



Buna göre, | AB | kaç cm dir? 


A) 16 B) 14 C) 12 D) 10 E) 8 


8. ABCD yamuk, [DC] //[AB], [AC]n[BD]={T] 
[EF] orta taban, |DC|=3cm, |AB|=9cm 
D 3 C 



10. ABCD yamuk, [DC]//[AB], [EC]1[BC], |DE| = |AE| 
|AB| + |DC|=17 cm, |CE|=4cm 



Buna göre, |BC|=x kaç cm dir? 


A) 8 B) 10 C) 12 D) 15 E) 16 


1 1 . ABCD dik yamuk, [BD]n[AF]={E], [AD]±[DC] 

[DC]//[AB], |BF| = |FC|, |EF|=2|AE|, |DC|=16cm 
| AD | =8 cm dir. 


A B 


Buna göre, |KL| kaç cm dir? 


A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 1 



Buna göre, |BD| kaç cm dir? 


A) 4->/5 B)4V6 C)10 D) 8^2 E) 8^3 


9. ABCD yamuk, [DC]//[AB], [EK]n[FK]={K}, |AE| = |ED| 
| BF | — | CF | , |EG|=2|GK|, |DC|=6br, j AB | =18 br 
D 6 C 


A G\ 7 H B 


12. ABCD yamuk, [DC] // [AB] 

[AC] n [BE] = {F}, 3|DE|=2|AE| 
D 4 C 



Buna göre, ] GH | =x kaç br dir? 


Buna göre, J — t kaç cm dir? 
IFBI 


A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 


1-E 2-B 3-E 4-A 5-E 6-C 7-D 


9-A 10-D 11 -A 12-D 
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ABCD yamuk, [DC] //[AB], [EF] 1[AB] 

[BE] ve [CE] açıortay, |CE|=6cm, |EB|=8cm 


D C 



AF B 

Buna göre, |EF| kaç cm dir? 


1 4. ABCD yamuk, [DC] II [FE] II [AB], [DF], [AF] açıortay 

İ |DC| =5 cm, j FE | =3 cm, |AB|=9cm 

i' D 5 C 

£• 

£• 

'Ç 
’Ç 

1 A 9 B 

Buna göre, | AD | kaç cm dir? 

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 




ABCD yamuk, [EK] // [AD], [DK] ve [CK] açıortay 
| AD |=9 cm, |BC|=13cm, |DC|=10cm 


A 9 D 



B 13 C i 

Buna göre, |EK| kaç cm dir? S 

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 jr 


6. ABCD ikizkenar yamuk, [DC] // [AB] , [AC] 1 [BC] 
| AD I = ] BC | , |DC|=7 cm, |AB|=25cm 
D 7 C 



A 25 B 

Buna göre, |AC| kaç cm dir? 

A) 15 B) 16 C) 18 D) 20 E) 24 


OKI 
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7. ABCD ikizkenar yamuk, [DC] // [AB], [AC] _L [BD] 
| AD | = | BC [ , |AC[ = 10 cm 

D C 


1-D 



Buna göre, | AB | + 1 DC | toplamı kaç cm dir? 

A)6,/2 B)8V2 C)10 -JÎ D) 15 E) 16 


ABCD yamuk, [EF] // [AB], |EC|=4|ED|, |AB|=15cm 
A D 



Buna göre, |EF| kaç cm dir? 
A) 8 B) 9 C) 10 


D) 11 E) 12 


ABCD yamuk, [DC]//[AB], [AE] açıortay 

MU!, | DC I =6 cm, |AB| = 12 cm 
|CE| 2 

D 6 C 



Buna göre, | AD | kaç cm dir? 
A) 10 B) 12 C) 14 


D) 15 E) 16 


10. ABCD yamuk, [DC] // [AB], [CB]_L[AE], [AE] açıortay 
|AD| = 10cm, |AB|=12cm 



Buna göre, oranı kaçtır? 
|EB| 


A)- B)- 


C). 




E >! 


11. ABCD yamuk, [DC]//[AB], [EF]X[AB], |DE|=2cm 
| EC| =1 cm, |AF|=6cm, |FB|=10cm 
m (DAB) + m (CBA) =90° 

D 2 E1C 



Buna göre, |EF| kaç cm dir? 

A) 4 B) 5 C) 6 


D) 8 


E) 9 


1 2. ABCD yamuk, [DC] // [AB] , [AC] _L [CB] 

|CE|=3cm, |EB|=5cm, m (DAC) = m (CAE) = m (EAB) 
D C 



Buna göre, |DC| kaç cm dir? 


A) — B) — c) 2 

' 11 ' 11 


D) 


30 

13 


E) 3 


2-C 3-C 4-E 5-D 


6- D 


7-C 


8-E 9-C 


10-C 


11-C 


12-Aİ 
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1. [AB]X[BD], [AC]X[CE], [ED]X[BD] 

[CE] açıortay, m(BAC)=60°, |BC|=6cm 



Buna göre, |CE| kaç cm dir? 

A) 8 B) 10 C) 6^3 D) 8^3 E) 12 


2. ABCD dik yamuk, [DC] X [AD], [AD]X[AB] 
|DC|=4 cm, [ AD | = 1 5 cm, |AB|=12cm 

D 4 C 



f 


Buna göre, |BC| kaç cm dir? 

A) 12 B) 13 C) 15 D) 17 


E) 20 


3. ABCD dik yamuk, [AD]X[DC], [AD]X[AB] 

| AE | = | ED | , |AF| = |FB|=2cm, |DC| = |BCl=10cm 


A 2 F 2 B 



Buna göre, | EF | kaç cm dir? 

A) 2^3 B) VÎ4 C) 4 D) VÎ7 E) 2a/5 


ABCD dik yamuk, m(CDA)=90°, m(DAB)=90° 
[ AB | = | BC | , |DC|=4 cm, |AD|=8cm 
D 4 C 



Buna göre, |AB| kaç cm dir? 

A) 9 B) 10 C) 12 D) 14 E) 15 


ABCD dik yamuk, [AB]//[DC], [AD]X[DC] 
| AB |=2 cm, |AD|=4cm, [BD] açıortay 

A 2 B 



Buna göre, |BC| kaç cm dir? 

A) 6 B) 4t/2 C) 3-J3 D) 5 E) 2-JE 


6. ABCD yamuk, [DC] // [AB] , [DA] X [AB] , [CE] X [DB] 

| AD | = 6 cm, |AB|=8cm, |CE|=3 cm 
D C 



Buna göre, [EB| kaç cm dir? 

A) 4 B) 5 
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C) 6 D) 7 E) 8 
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7, ABCD dik yamuk, [DA] _L [AB] , [AD] X [DC] 

[CE] , [BE] açıortay, ] DC | =3 cm, | BC | = 1 5 cm 

D 3 C 



Buna göre, |AE| kaç cm dir? t 

t- 

A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3 t . 


ABCD dik yamuk, [AB]//[DC], [AD]1[DC], [EB]J_[BC] 
[CE] açıortay, |AB|=3cm, |AE|=4cm 
A 3 B 



Buna göre, ( DC | kaç cm dir? 
A) 15 B) 13 C) 12 


D) 10 E) 9 


ABCD dik yamuk, [DC]//[AB], [DA] _L [AB] 
[EF]_L[BC], |BF| = |FC|, |DC|=4cm 
|DE|=3cm, |EA|=1 cm 

D 4 C 



Buna göre, j AB | kaç cm dir? 


10. ABCD dikyamuk, [DC]//[AB], [DA]J_[AB], [EH]X[BC] 
| CH | = | BH | , |CD|=4 cm, |AD|=8cm 
| AB |= 4^3 cm 

D 4 C 



Buna göre, |AE|=xkaç cm dir? 

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 

11. ABCD dikyamuk, [AD]_L[DC], [AD] X [AB] 
[AC] X[DB], |DC| =4 cm, |AB| = 16cm 

D 4 C 



Buna göre, |AD| kaç cm dir? 
A) 6 B) 8 C) 9 


12. ABCD dik yamuk, [DA]//[BC], [AB]X[EC] 
1 AF | _ 3 


m(EDC)=2m(AFD), 


I BF | 4 

A D 



E) 5 


D) 10 E) 12 


A) 2İ5 

B) V22 

C) V 23 

D) 2İ6 

E) 5 s 

*>t 

B) f 

c >7 

°>! 

E) 7 

1-E 2-D 

3-E 

4-B 

5-D 

6-C 7-B 

8-A 

9- D 

1 0-B 

1 1-B 

12-D 
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TQSÎ / 130 


1 . ABCD yamuk, [DC]//[AB] , [CE] X [AB] 

| DC | = | CE | =4 cm, |BC|=2V5cm, |AE|=7 cm 



Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 25 B) 26 C) 27 D) 28 E) 29 


2. ABCD yamuk, [DC]//[AB], |AD| = |DC|, m(DAB)=60° 
m(CBA)=30°, Alan(ABCD)= 9İ3 cm 2 dir. 



Buna göre, |BC| kaç cm dir? 
A) 6 B) 4^2 C) 3^3 


D) 5 E) 4 


3. ABCD yamuk, [DC]//[AB], |DE|=3cm 

| AF [ =4 cm, |FB|=5 cm, Alan(ABCD)=2.Alan(FBCE) 

D 3 E ~ C 



Buna göre, |DC| kaç cm dir? 

A) 2 B) 3 C) 4 


D) 5 E) 6 


4. ABCD yamuk, [DC] // [AB], [CA] açıortay 
| DC 1 =5 cm, |CA|=12 cm, |AB|=10cm 

D 5 C 
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Buna göre, Alan(ADC) kaç cm 2 dir? 

A) 16 B) 18 C) 24 D) 36 E) 48 


ABCD yamuk, [DC]//[AB], m(DAB)=15° 
m(BCD) = 105°, |DC|=2 cm, |AB|=14cm 

D 2 C 



A 14 

Buna göre, A!an(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 20 B) 24 C) 30 D) 32 E) 36 


6. ABCD yamuk, [AB]//[DC], KLMN dikdörtgen, K ve L 
orta noktalar ve Alan(KLMN)=5 cm 2 dir. 

A B 


\ 


A, 



L 

t 

A 




D N M C 

Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 


A) 20 B) 18 


C) 15 D) 12 E) 10 
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9 . 


[AB]//DC, |AE|=|EB| = -^ 


Alan(DFC) 4 
Alan(ABCD) 3 


F 



D C 


Buna göre, F noktasının DC doğrusuna uzaklığının 1 
B noktasının DC doğrusuna uzaklığına oranı kaç- j 
tır? 


12 . ABCD yamuk, [DC]//[AB], |DE|=2|AE| 

= Alan{EBC)=8 cm 2 
|DC| 2 ' 


D C 



A B 


Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 




Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 


A) 35 B) 40 C) 45 D) 50 E) 55 


ABCD yamuk, [DC]//[AB], [EF] orta taban 
| EF | =8 cm ve A!an(ABCD)=48 cm 2 dir. 


D C 



A B 


Buna göre, yamuğun yüksekliği kaç cm dir? 

A) 6 B) 8 C) 9 D) 10 E) 12 


2 . ABCD yamuk, [DC]//[AB], |AD|=5cm 
|DC|=10cm, |CB|=6cm, |AB|=15cm 


D 10 C 



Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 


t ■ 



ABCD yamuk, [DC]// [AB], [EF]_L[FG], [FG]±[AB] 
|CF|=|BF|= VTo cm, |GB|=1 cm, |EF|=7cm 



Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 


A) 45 B) 48 C) 54 D) 56 E) 60 i A ) 40 B) 42 C) 44 D) 46 E) 48 

Ç 



A 15 B t . A B 

Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? ğ Buna göre, |AD| =x kaç cm dir? 


A) 96 B) 90 C) 84 D) 78 E) 64 1 A) 16 B) 12 C) 10 D) 9 E) 8 
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ABCD yamuk, [DC]//[AB], [AE]_L[BC], |CE| = |BE| 1 
|AB|=13cm, |AE|=12cm, |DC|=6,5cm ^ 


D 6,5 C 



A 13 B 

Buna göre, Alan (ABCD) kaç cm 2 dir? t . 

A) 80 B) 90 C)100 D) 110 E) 120 - £ . 


ABCD yamuk, [DC]//[AB], [AC]n[DB]={E> 
Alan(DEC)=12 cm 2 , Alan(ABE)=27 cm 2 



A B 

Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 


ABCD yamuk, [AD] // [BC], [EA] _L [AB], [KF] _L [BE] 
| DE | = | EC | , |AK| = |KE| =5 cm, |KF|=3cm 


A D 



Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 75 B) 70 C) 65 D) 60 E) 50 


ABCD yamuk, [DE] // [AB], [AF] // [DC] 
|AD|=6cm, |BC|=15cm, Alan(EFL)=5 cm 2 


A 6 D 



B E F C 

Buna göre, Aian(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 80 B) 85 C) 90 D) 95 E) 105 


10 . 


A) 60 B) 64 C) 70 D) 72 E) 75 ğ 



ro|co 


Test / 132 


1. ABCD ikizkenar yamuk, [DC]// [AB], [DH]_L[AB] 
| AD | = I BC| , | DH | =5 cm, |HB|=7cm 
D C 



AH 7 B 

Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 24 B) 30 C) 35 D) 40 E) 45 


2. ABCD ikizkenar yamuk, [AD]//[BC], [CA] i_ [BA] 
| AB 1 = | DC | , | AD | =5 cm, |BC|=9cm 
A 5 D 



B 9 C 

Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 7-JE B) 14-72 C) 21 D) 14-73 E) 7-7t4 


3. ABCD ikizkenar yamuk, [DC]//[AB], [AD]±[BD] 
[BD] açıortay, |AD| = |BC|, |AB|=8cm 
D C_ 



A 8 B 

Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 6-73 B) 8-73 C) 9-73 D) 12-73 E) 15-73 


4, ABCD ikizkenar yamuk, [DC]// [AB], [AC]±[BC] 
|AD| = |BC|, 1 DC | =5 cm, ]AB|=13cm 

D 5 C 



A 13 B 

Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 39 B) 45 C) 50 D) 54 E) 60 

£• 

ç 

ç 

t- 5. ABCD ikizkenar yamuk, [DC]// [AB], [AC] açıortay 
İ [AC]-L[BC], | AD | — | BC | , |AC|=4^cm 



A B 

Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 


A) 8-73 B) 10-73 0)12-73 D) 15-73 E) 18-73 


6. ABCD ikizkenar yamuk, [DC] // [AB] , [AD] _L [DE] 

[EF]_L[AB], |AD| = |BC|, |CE| = |EB|, |FB|=2cm 
[ AF| =10 cm dir. 


D C 



A 10 F 2 B 

Buna göre, Aian(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 24-73 B) 27-73 C) 32-73 D) 36^3 E) 40-73 


269 


Geometri Soru Bankası A 




1 . ABCD dik yamuk, [DC] // [AB], [AD] _L [AB] S 

m (ÂDE) = m ( BDE) , |BE| = |DC|=5 cm, |BD|=10cm 1 


D 5 C 



A E 5 B t 

Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? S 

A) 35 B) 36 C) 37 D) 38 E) 39 I 


2 . ABCD dik yamuk, [DC] // [AB], [AD] ± [DC] 
[AC]1[CB], j CB | =4 cm, |AB|=8cm 



Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? S 

A)10-/3 B) 12V3 C)14,/3 D) 15^3 E) 16^3 J 


3 . ABCD dik yamuk, [DC]//[AB], [DC]±[AD] 

m(DAC)=2.m(ACB), |AB|=5cm, |DC|=8cm 



A 5 B 


Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? S 

A) 26 B) 36 C) 39 D) 45 E) 52 S 
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4 . ABCD dik yamuk, [DC] // [AB] , [AB] // [DA] , [BE] açıortay 
|DE|=2cm, |AD|=4cm, Çevre(ABCD)=26 cm 

D 2 E C 



A B 

Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 24 B) 32 C) 34 D) 36 E) 38 

5 . ABCD dik yamuk, [DC]//[AB], [DA]_L[AB] 

| DC | = | CB [ , | AD |=8 cm, |AB|=16cm 



A 16 B 

Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm 2 dir? 

A) 96 B) 104 C) 112 D) 120 E) 124 

6. ABCD dik yamuk, [DC] // [AB], [CB] 1 [AB] 
m(CDE)=m(EAB), |CE|=4 cm, |EB|=6cm 
| AE | + |ED| =15 cm dir. 

D C 

4 
E 

6 

A B 

Buna göre, Alan(AED) kaç cm 2 dir? 

A) 9 S B) 10-\/5 C) 12 Vö D) 15ı/ö E)16V5 

Geometri Soru Bankası A 
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2. O merkezli çemberde, |CD| = |BO|, m(CBO)=10° 



Buna göre, AB yayının ölçüsü kaç derecedir? jr 

A) 50 B) 60 C) 65 D) 70 E) 75 i 


4, O merkezli çemberde, | AB | = | OA | 



Buna göre, m(OAB) kaç derecedir? 

A) 60 B) 65 C) 70 D) 75 E) 80 


273 


Geometri Soru Bankası A 




Çemberde Açı A î 

5. O merkezli çeyrek çemberde 
| CD | = | BO | , m(CDÖ)=70° 



Buna göre, AC yayının ölçüsü kaç derecedir? 


A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30 t . 


Test / 1 34 

S, O merkezli çemberde, |AC| = |OD|, m(DAE)=is° 



Buna göre, m(EOD)=a kaç derecedir? 


A) 40 B) 45 C) 50 D) 55 E) ı 


1. Şekildeki çemberde, m(AB)=6x, m(BC)=2x 
m(CD)=x, m(AD)=3x 



Buna göre, m(ABD) kaç derecedir? 


A) 45 B) 50 C) 55 D) 60 E) 65 j- 


4. O merkezli çemberde, m(ACE)=30° 
m(ÂBÖ)=40°, m(ÖEC)=20° 



Buna göre, m(AKE) kaç derecedir? 


A) 90 B) 100 C)110 D) 120 E) 130 


6. O merkezli çeyrek çemberde 
[AO] _L[OB], m(CBO)=70° 



Buna göre, m(OAC)=a kaç derecedir? 


A) 70 B) 65 C) 60 D) 55 E) 50 S 


9. O merkezli yarım çemberde, [AE] r\ [AC]={A} 
|AD|=|DE|=|BO| 



Buna göre, EDC açısının ölçüsü kaç derecedir? 


A) 30 B) 40 C) 45 D) 50 E) 60 


2. B merkezli çeyrek çemberde, [AB] _L [BC] 


5. O merkezli çemberde A, B, K doğrusal, m(OAC)=24° 



Buna göre, ADC açısının ölçüsü kaç derecedir? t 


A) 120 B) 135 C) 140 D) 150 E) 160 , 



Buna göre, m(CBK)=a kaç derecedir? 


A) 24 B) 48 C) 56 D) 66 E) 74 


7. O merkezli çemberde, [OA]//[DB] 
| OA | = | AB | , |DC| = |CB| 



i' 10. [EB] çaplı yarım çemberde, |DC| = |AE| 
£ ] EB [ =2 1 AD | 


Buna göre, ODB açısı kaç derecedir? 


A) 30 B) 45 C) 50 D) 60 E) 75 



Buna göre CAB açısının ölçüsü kaç derecedir? 


A) 15 B) 18 C) 24 D) 30 E) 36 


3. ABC üçgeninin çevrel çemberinin merkezi 
O noktası ve m(CBO)=30°dir. 



Buna göre, BAC açısının ölçüsü kaç derecedir? 


A) 40 B) 50 C) 55 D) 60 E) 65 J 


6. B merkezli çemberde ADC çember yayıdır. 
m(ÂBC)=60° 



Buna göre, ADC açısının ölçüsü kaç derecedir? 


A) 120 B) 135 C) 140 D) 150 E) 160 
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/ 135 


7 . O merkezli çemberde ABC çember yayıdır. 
C, B, D doğrusal, m(ABD)=50° 



10. O merkezli çemberde, |BC| = |OE|, m(BAD)=5o° 


Buna göre, AOC açısının ölçüsü kaç derecedir? 


A) 100 B) 110 C) 120 D) 130 E) 140 



Buna göre, BDA açısının ölçüsü kaç derecedir? 


A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E ) 30 


8. [AB] çaplı yarım çemberde, |AB|=2|DC| 



1 1 . [CD, [AB] çaplı çembere D noktasında teğettir. 
| AB | =2 1 CD | 


Buna göre, DBC açısının ölçüsü kaç derecedir? 



A) 15 B) 20 B) 22,5 D) 30 E) 45 


Buna göre, m(CBD) kaç derecedir? 


A) 15 B) 22,5 C) 27 D) 30 E) 45 


9. O merkezli yarım çemberde, | AD | = | AO | 
m (ABC) =80° 



12. O merkezli [AB] çaplı yarım çembere [DE, E noktasın- 
da teğet, | DE | = -J3 | AO | ve D, C, O doğrusaldır. 



Buna göre, m(DKC) kaç derecedir? 


Buna göre, DEC açısının ölçüsü kaç derecedir? 


A) 60 B) 80 C) 90 D) 100 E) 110 


A) 30 B) 25 C) 20 D) 15 E) 10 


— 2-8 3 ~ D 4 ' A 5 ~ D 6 -° 7-A 8-D 943 10-C İTİ İTÂI 
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2. Şekildeki çemberde, [AD] o[CE]={F} 
m(DBC)=45°, m(ÂFE)=65° 



C 

’c 


Buna göre, m(ABE) kaç derecedir? c 

‘c 

A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40 j. 


5. O merkezli çemberde, m(OAB)=60°, m(OCB)=70° 

D 



B 


Buna göre, ADC açısının ölçüsü kaç derecedir? 

A) 40 B) 50 C) 60 D) 70 E) 80 


6. AD doğrusu çembere A noktasında teğettir. 



Buna göre, BAD açısının ölçüsü kaç derecedir? j Buna göre, m(CAD) kaç derecedir? 


B) 15 C) 20 D) 25 E) 30 i A) 40 B) 50 C) 60 D) 65 E) 70 
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7. KL çembere A noktasında teğettir. 

B, E, D doğrusal, m(LAD)=70°, m(DEC)=95° 



Buna göre, BAC açısının ölçüsü kaç derecedir? 

A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30 


10. O merkezli, [BD] çaplı çemberde 
m(BDE)=80°, m(BAC)=40° 

A 


0 

rj 

İK \ 

l 80°/i 

vj 

O ] 


Buna göre, m(BKC) kaç derecedir? 

A) 45 B) 50 C) 55 D) 60 E) 70 


S. [PT, çembere T noktasında teğet 
m(TAE)=50°, m(PET) = 10° 

k _ 



Buna göre, m(EPT)=a kaç derecedir? 
A) 30 B) 40 C) 50 D) 55 


^ 11. [AB] çaplı yarım çemberde, [DC] 1 [AB] , | AC| =3 |CB[ 


A C B 

Buna göre, DAB açısının ölçüsü kaç derecedir? 

A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 45 


9 . Çemberde, |AB| = |CD|, m(AE)=m(ED), m(EDB)=80° 

B^- 



Buna göre, m(CB) kaç derecedir? 


A) 30 B) 40 C) 50 D) 60 E) 70 1 


1 2. [AB] çaplı ve O merkezli yarım çember içine ÖDCE 
karesi çizilmiştir. 


A E O B 

Buna göre, EFB açısının ölçüsü kaç derecedir? 

A) 85 B) 82,5 C) 75 D) 67,5 E) 52,5 


1-B 2-A 3 -A 4-C 5-B 6-E 7-B 8-B 9-B 10-E 11 -D ilfEk 
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Buna göre, m(ADC) kaç derecedir? 


Buna göre, BAC açısının ölçüsü kaç derecedir? 


A) 15 B) 20 C) 30 D) 45 E) 60 _ A) 30 B) 40 C) 45 D) 50 E) 60 


2. [AB] çaplı yarım çemberde, ABD üçgen j 

| DC | = | CB | , m(ÂBE)=50° J- 

D 1 



A O B , 

Buna göre, EBD açısının ölçüsü kaç derecedir? ç 

A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30 

3. A, D, E, C noktaları çemberin üzerindedir. 

| AD | = ] CD | , m(ÂBC)=25°, m(CÂb)=210° , 



Buna göre, m(DAB) kaç derecedir? j 

A) 5 B) 8 C)10 D) 15 E) 20 £ 



Buna göre, CAD açısının ölçüsü kaç derecedir? 

A) 130 B) 120 C)110 D) 100 E) 90 

6. [BA çembere A noktasında teğettir. 

|AC| = |CD| , m (ABD) =60° 



Buna göre, ACD açısının ölçüsü kaç derecedir? 

A) 90 B) 100 C) 110 D) 120 E) 150 
Geometri Soru Bankası A 
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Test / 133 


1 . [AB ve [AC çembere sırası ile B ve C noktalarında 
teğet, m(BAC)=50° dir. 



A<)50 ! 


Buna göre, BDC açısının ölçüsü kaç derecedir? 


A) 50 B) 55 B) 60 D) 65 E) 70 


Şekildeki çemberde, B ve D teğet değme noktaları 
m(BAD)=2a+20 o , m(BCD)=3a 



C«)3a 


K 2a+20°j>A 


Buna göre, BKD yayının ölçüsü kaç derecedir? 


4. [BA ve [BC, O merkezli çembere sırası ile A ve 

C noktalannda teğettir. m(OAD)=20°, m(OCD)=30“ 



O »D 


Buna göre, ABC açısının ölçüsü kaç derecedir? 


A) 50 B) 60 C) 65 D) 70 E) 80 


5. [CD, [AB] çaplı yarım çembere, D noktasında teğet 
m(DCB)=40°, m(ÂBC)=10° dir. 





Buna göre, ED yayının ölçüsü kaç derecedir? 


A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40 


A) 120 B) 110 B) 100 D) 90 E) 80 


[BA, [BC ve DK çembere sırası ile A, C ve D 
noktalarında teğettir. |AD| = |DC|, m(ABC)=80° 



6, ABC üçgen, |AB| = |BE| = |AD|, m(ACB)-20° 



Buna göre, ADK açısının ölçüsü kaç derecedir? 


Buna göre, DE yayının ölçüsü kaç derecedir? 


A) 55 B) 60 C) 65 D) 70 E) 75 


A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60 
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7 . [CD, O merkezli yarım çembere D noktasında teğet 
m(ADE)=50° dir. 



A O B C 

Buna göre, m(ÂCE)=a kaç derecedir? 



Buna göre, AKB yayının x cinsinden ifadesi asaöı 
dakilerden hangisidir? ? a ' 


A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30 


A) 80°+x B) 100°+x C) 100“+2x 

D) 130°-x E) 200° -x 


8. [AB, [AC ve [DE] sırasıyla B, C ve K noktalarında 
O merkezli çembere teğet, m(BAC)=70° dir. 



Buna göre, m(DOE)=a kaç derecedir? 



A) 45 B) 50 C) 55 D) 60 E) 70 1 

Ç 


A) 24 B) 27 C) 30 D) 35 E) 37 


9. [AB] çaplı yarım çemberde, |AB| =2|DC| 


E 



Buna göre, AEB açısının ölçüsü kaç derecedir? 


12. [PA ve [PB çembere teğet, m(AD)=80° 
m(DB)=145°, m(B‘PD)=2m(A'pb) 



Buna göre, m(DPB) kaç derecedir? 


A) 30 B) 40 C) 45 D) 60 E) 75 j- A) 60 B) 54 C) 48 D) 45 E) 30 
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[BC] çaplı yarım çembere [AB] ve [AD] sırası ile B ve -s 
n noktalarında teöet. m(BAE)=70° dir. 


[BA, O merkezli çembere A noktasında teğettir. 
m(FAD)=30 o , m(ÂDB)=40° 



Buna göre, CDE açısının ölçüsü kaç derecedir? 


A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25 


A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50 


[BA ve [BC, O merkezli çembere sırası ile A ve C 

noktalarında teğettir. m(ÂDC)=65° ” 5. [BC] çaplı yarım çembere [AE, E noktasında teğettir. 



3. [AB ve [AC çembere teğet 
m(BCD)=30°, m(CBD)=80° 



Buna göre, m(B*AC)=x kaç derecedir? j 

A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50 $ 


6. O merkezli çemberde, [AB]//[OC], m(BAO)-48° 



K 


Buna göre, m(BKC)=a kaç derecedir? 

A) 12 B) 24 C) 36 D) 39 E) 48 


283 


Geometri Soru Bankası A 



Test / iqq 



[ 12. O merkezli çemberde [AB ve [AC çembere teğettir. 

* [BH]1[AC], |CH| = |AH| 

9 . [BC çaplı yarım çemberde, m(ADC)=1 10“ 

| BC | =2 1 AE | 


ab C 

Buna göre, DAC açısının ölçüsü kaç derecedir? j Buna göre, m(B'OD)=a kaç derecedir? 


M» B,30 C)35 D) 40 E) 45 t A) 30 B) 45 0=0 D) 60 E) 75 



Geometri Soru Bankası A 
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Test / 1AO 


D noktasında dıştan teğet olan çemberlere AB 
doğrusu teğet, m(DCB)=5Q° dir. 



Buna göre, AOD açısının ölçüsü kaç derecedir? 


A) 50 B) 60 C) 70 D) 80 E) 90 


4. C noktasında dıştan teğet olan çemberlere AB 
doğrusu teğet, m(ADB)=40° dir. 



Buna göre, ABD açısının ölçüsü kaç derecedir? 


A) 40 B) 45 C) 50 D) 55 E) 60 


Şekildeki çemberler birbirine C noktasında teğettir. 
AD doğrusu çemberlerin ortak teğeti m(CKD)=100° 



Buna göre, m(ABC) kaç derecedir? 


A) 40 B) 45 C) 50 D) 55 E) 60 


[BA, [BE] ve [FD çembere sırası ile A, C ve D 
noktalarında teğettir. 
m(ÂBE)=40°, m(ÂFD)=30° 



D E 


Buna göre, m(ACD) kaç derecedir? 


A) 70 B) 75 C) 80 D) 85 E) 90 


3 . E noktasında dıştan teğet olan çemberlere 
AB doğrusu teğet, m(ACE)=35° dir. 



Buna göre, BDE açısının ölçüsü kaç derecedir? 


6. B noktasında çemberler dıştan teğettir. 

AK çembere A noktasında teğettir. m(BDC)=70° 



Buna göre, m(KAC) kaç derecedir? 


A) 35 B) 40 C) 45 D) 50 E) 55 


A) 110 B) 115 C) 120 D) 125 E) 130 
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Test/ 14a 


7 . E noktasında dıştan teğet olan çemberlere AB 
doğrusu teğet, m(ACE)=65° dir. 



Buna göre, BDE açısının ölçüsü kaç derecedir? 


A) 165 B) 160 C) 155 D) 150 E) 145 


10. C noktasında teğet olan eş çemberlerden birinin 

merkezi O noktasıdır. [BA çembere A noktasında teğet 



Buna göre, ABC açısının ölçüsü kaç derecedir? 


A) 10 B) 15 C) 20 D) 22,5 E) 30 


8. AB, O, ve 0 2 merkezli çemberlere A ve B noktalarında 
teğettir. 


11. O ve E merkezli çemberler C noktasında teğettir. 
m(BDE)=20°, m(BAC)=40° 



20 ° \ 


â 


Buna göre, m(ACB) kaç derecedir? 


Buna göre, m(ABK) kaç derecedir? 


A) 100 B) 120 C) 135 D) 150 E) 160 


A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50 


Şekildeki çemberler K noktasında teğettir. 

AB ve CD ortak teğetler, m(AEC)=x, m(BFD)=y dir. 



Buna göre, x+y toplamı kaç derecedir? 


12. O ve M merkezli çemberler C noktasında teğettir. 
[BD, M merkezli çembere teğet 
m(ACB)=1 10°, m(CBD)=50° 



Buna göre, m(OAC)=x kaç derecedir? 


A) 100 B) 120 C) 150 D) 180 E) 270 


A) 55 B) 50 C) 40 D) 35 E) 30 


— - 2 1 A İL 4-C 5^A 6-A 7-C 8-D 9-D Toli ^ 
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Buna göre, m(ADC) kaç derecedir? İ A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 45 


A) 105 B) 1 10 C) 115 D) 120 E) 135 


2. [AB, [AC çembere sırasule B ve C noktalarında teğettir. J- 5 ABCD dikdörtgeninin içjne E noktaslnda teğet olan 
[EC] n [BD]={F}, m(BAC)=40° i A ve C merkezli çeyrek çemberler çizilmiştir. 



Buna göre, m(BEC)+m(BDC) toplamı f 

kaç derecedir? - £ . A) 15 B) 22,5 C) 30 D) 37,5 E) 45 

A) 145 B) 150 C) 160 D) 170 E) 180 1 



O B 


Buna göre, m(OBK)=a kaç derecedir? 

A) 30 B) 45 C) 50 D) 60 E) 75 J 


6. [AB] ve [EB] çaplı yarım çemberler B noktasında 
teğet, [DC], F merkezli çembere teğet, [DC]//[AB] 
|AE|=2|EF| dir. 



A E F B 

Buna göre, m(BDC)=a kaç derecedir? 

A) 10 B) 15 C) 22,5 D) 25 E) 30 
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7. Şekildeki çemberlerde, F ve C teğet değme noktalarıdır. 

m(ÂDC)=55°, m(CAD)=30° 


^ ^ c 



\55°i J 

E 


' D 


Buna göre, m(AEC) kaç derecedir? 

A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40 


Test / 1 4, ı 

1 0, ABCDEFG... düzgün yirmigendir. [CG] n [AF] ={K} 

D E 


Buna göre, AKC açısının ölçüsü kaç derecedir? 

A) 18 B) 20 C) 24 D) 27 E) 30 


8. O merkezli çember ile küçük çember E noktasında 
teğet, [OA] ve [OD] küçük çembere teğet 
m(AKD)=54° dir. 



Buna göre, m(BEC) kaç derecedir? ç 

b 

A) 36 B) 38 C) 40 D) 42 E) 44 1 


11. A, B, C, D, E, F, G, K,... düzgün çokgenin köşeleridir. 
m(BDG)=120° 


D E 


Buna göre, DBG açısının ölçüsü kaç derecedir? 

A) 22,5 B) 32 C) 36 D) 37,5 E) 40 


9. A, B, C, D, E, F, K,... düzgün çokgenin köşeleridir. 
[AD] m [CK]={T}, m (DTK) =75° 

C D 



12. A, B, C, D, E, F, ... düzgün çokgenin köşeleridir. 

A, B, P ve F, E, P noktaları doğrusaldır. m(ÂPF)=20° 

ı I âcrTb^P 


Buna göre, DAK açısının ölçüsü kaç derecedir? j? 

A) 30 B) 40 C) 45 D) 50 E) 60 J- 
1-A 2-B 3-E 4-D 5-C 6-B 7-E 



Buna göre, m(FAD) kaç derecedir? 

A) 20 B) 30 C) 40 D) 45 E) 50 

8-A 9-C TcTD ÎTc 1 2-Cİ 
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jBBM 


BĞMMM 


O merkezli çemberde, A noktası çemberin iç bölgesin- 
dedir. A noktasının çembere en kısa uzaklığı — cm, 
5 

en uzun uzaklığı — cm dir. 


1 . O merkezli çemberde, [AB] çap, |OC| =6 cm 
| AB| = (2x+4) cm dir. 


Buna göre, x kaçtır? 


Buna göre, bu çemberin yarıçapı kaç cm dir? 


O merkezli iki çemberde [AB] ve [CD] içteki çembere 
teğet, |AB| = (2x+2) cm, |CD| = (3x-1) cm ve büyük 
çemberin çapı 10 cm dir. 


2. O merkezli çemberin yarıçapı 10 cm, |AB|=12 cm dir. 


Buna göre, küçük çemberin yarıçapı kaç cm dir? 


Buna göre, çemberin merkezinin [AB] kirişine olan 
uzaklığı kaç cm dir? 


Geometri Soru Bankası A 



S. A merkezli çeyrek çemberde, [DC] // [AB] 
] DE | =1 cm, |AD|=4cm 


E 



A B 

Buna göre, |BC| kaç cm dir? 

A) 2^5 B) V21 C) V22 D) 2,/6 E) 5 


9. O merkezli [AB] çaplı çemberde, [OD]l[CB] 
| CD |=12 cm, |AB|=26cm 



A O B 


Buna göre, |OD| kaç cm dir? 

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 


b 

b 

7 . O merkezli çemberde [CP çembere teğet t , 

A, K, C doğrusal, |AO| = |KC|, |AP[=4V3cm £ 



Buna göre, çemberin yarıçapı kaç cm dir? t . 

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8 j- 

T^C 2-E 3-C 4-B 5-D 


1 0. [AB] çaplı yarım çemberde, [CD] // [AB] 
| CD | =8 cm, |AB|=10cm 



A 10 B 


Buna göre, |AD| kaç cm dir? 

A) 61 / 2 " B) 4 V 5 C) V85 D) a/m E) 4^6 
6-Â 7-B Ü glİ 10 -Dİ 
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N | CM 


C ©mbtsrde Uzmâuk / 2 


Test / 14-3 


1. |CD|=8 cm, | AO j ==5 cm, şekilde A, B, C ve D nokta- z 

ları O merkezli yarım çember üzerindedir. t- 



Buna göre, çemberin merkezinin [CD] kirişine - 
uzaklığı kaç cm dir? J 


A) 3 B) 4 0)2^2 D) 2^3 E)2^5 £ 


4. AOB dik üçgen, [AO] X [OB] , | AC | =4 cm 

|CB|=9 cm, [AB] O merkezli çeyrek çembere 
C noktasında teğettir. 

A 



O E B 

Buna göre, |DE| kaç cm dir? 

A)3>/2 B)4ı/2 C)5%[2 D) 6^2 E)7 ^2 



O merkezli yarım çemberde, OCDE kare, |CO|-2 cm 



A C 2 O B 

Buna göre, |OB] kaç cm dir? 

A) 42 B) 2^2 0)3^2 D) 2^3 E) 2^6 


b 

b 



Buna göre, | CD | =x kaç cm dir? 


Buna göre, |OB|=x kaç cm dir? 


A) 2 B) 2^2 C)2j3 0)3^3 E) 4^2 c A ) ^2 B ) 2^2 C) 2^3 D)3j3 E) 2^7 
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Çemberde üztmMk / 2 


Test / 143 


[AB] çaplı çemberde, |CD| =472 cm 
m(CD)=m(AC)+m(BD) 



1 0. ABC eşkenar üçgen, [AC], O merkezli çeyrek 
çembere E noktasında teğettir. | BD | =4 cm 

A 


Buna göre, | AB | kaç cm dir? 

A) 4 B) 5 C) 6 D) 8 



E) 10 


Buna göre, eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu 
kaç cm dir? 


A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 


E) 10 


8 . O merkezli çemberde, A, B, C noktaları çember 
üzerindedir. m(ABC) =30°, |AC|=4cm 
B 



11. [AB] O merkezli çemberlerden küçük olanına D nok- 
tasında teğet, |AB|=873 cm, büyük çemberin 
yarıçapı ve küçük çemberin yarıçapının 2 katıdır. 


Buna göre, |OC|=r kaç cm dir? 

A) 2 B) 2\[3 C) 4 D) 472 E) 572 



9. AC doğrusu O merkezli çembere A noktasında 
teğettir. m(BAC)=45°, |AB |=6 cm 



Buna göre, |OE| kaç cm dir? 

A) 2 B) 3 C)2V3 D) 4 E) 473 


12. O merkezli çeyrek çemberde, m(AC) =60°, |OD|=3cm 
| DC | =5 cm ve O, D, C noktaları doğrusaldır. 


Buna göre, |OD|=rkaç cm dir? 



Buna göre, |AD|=x kaç cm dir? 



A) 2 

B) 272 

C) 3 

D) 372 

E) 472 s 

A) 3 

B) 4 

C) 5 

D) 6 

E) 7 

1-A 

2-C 

3-C 

4- D 

5-B 

6 -C 7-D 

8 -C 

9-D 

10-A 

11 -D 

12-E 


Çemberde UzunMk / - 


rest / 14.-4 


■j , O çeyrek çemberin merkezi, [CD] _L [OB] 
| OA | = | AC | =4 cm 
A 


A merkezli çeyrek çember içine ABCD karesi 
çizilmiştir. | DB | =4 cm 




2 . 


A) 73 B) 2 C) 273 D) 3 E) 372 


[AC], O merkezli çeyrek çembere A noktasında teğettir. 
[CE]_L[AC], |EC|=2 cm, |OB| =5 cm 
A C 


Buna göre, |BF| kaç cm dir? 

A) 1 B)72 C)4-72 D) 4-272 E) 2 + 72 


[BA, O merkezli çembere A noktasında teğettir. 

| AB |=8 cm, |BC|=4 cm ve B, C, D doğrusaldır. 




Buna göre, [ AC | kaç cm dir? 

A) 2 B) 3 C) 372 D) 4 E) 472 


3, O merkezli çeyrek çember içine EOCD 

dikdörtgeni çiziliyor. |EC|=7cm, |BC|=2cm 

B 


Buna göre, çemberin yarıçapı kaç cm dir? 

A) 4 B) 275 C) 5 D) 472 E) 6 


6 . ABCD karesinin içine B merkezli çeyrek çember çizil- 
miştir ve ABCD karesinin alanı 1 br 2 dir. 




Buna göre, D noktasının AC çember yayına olan en 
kısa uzaklığı kaç br dir? 


Buna göre, |EO| kaç cm dir? t . 

A) 5 B) 276 C) 275 D) 3^2 E) 4 j. 


A) 72-1 


B) 2-72 


0 7^-4 


D) 1 • 


72 


E) 


72 
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Çemberde UzunluiK / 3 


7 . 


Dıştan teğet olan iki çemberin yarıçapları oranı — tür. 


|KL| =15 cm 



A) 3 


B) 4 C) 5 D) 6 E) 8 


8 . 


Çemberin dışındaki A noktasının çembere olan en kısa t . 
uzaklığı 8 cm dir. 



A noktasından çembere çizilen teğet parçasının 
uzunluğu 12 cm olduğuna göre, çemberin yarıçapı 
kaç cm dir? 


A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 ~ 


9. 


ABC üçgeni içine D, E, F noktalarında teğet olan iç 
teğet çemberi çizilmiştir. 


| AB [ =5 cm, |AC|=7cm, |BC|=10cm 
A 



Buna göre, |EC| kaç cm dir? 


Test / 144 


10. ABCD karesi içine C merkezli çeyrek çember ile bu 
çembere F noktasında teğet olan [AE] çaplı yarım 
çember çizilmiştir. |AE |=2 cm 



Buna göre, |EB| kaç cm dir? 

A)V3 B) 2 C) V5 D) 2V2 E) 2V3 - 2 


1 1 . ABC üçgeni içine E ve D noktalarında teğet olan 
[FK] çaplı yarım çember çizilmiştir. [AB] 1 [AC] 

| AB [ = | AC| =4 cm 

A 



Buna göre, |FK| kaç cm dir? 

A) 2V2 B) 2V3 C) 4 D) 3V2 E) 4V2 


12. O, ABC üçgeninin dış teğet çemberinin merkezidir. 
m(PAT)=90°, P, T, K teğetlerin değme noktalarıdır. 
ABC üçgeninin çevresi 8 cm dir. 



Buna göre, çemberin yarıçapı kaç cm dir? 


A) 8 

B) 7 

C) 6 

D) 5 

E) 4 1 

A) 2 

B) 3 

C) 4 

D) 6 

E) 8 

1-B 2- D 

3-B 

4-D 

5- E 

6-A 7-D 

8-B 

9-C 

10-B 

11-C 

12-C 
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de Usmrdnk / 4 


H est / 145 


1 . [AC, [AB ve [DE] çembere sırası ile C, B ve F nokta- 
larında teğet ve | AC | —8 cm dir. 


4. ABCD karesinin içine [AD] çaplı yarım çember ve 
B merkezli çeyrek çember çizilmiştir, | DC | =8 cm ve 
E noktası iki çember yayının teğet değme noktasıdır. 



Buna göre, ADE üçgeninin çevresi kaç cm dir? 

A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E) 20 



A) 2 -JE B) 2 + 2ı/5 C) 2V5 - 4 

D) 4t/ 5 - 2 E) 4ı/5 -4 


2. B merkezli çeyrek çember içine E noktasında teğet 
olan [AB] ve [DC] çaplı yarım çemberler çizilmiştir. 


| DC| =2 cm 


5. K ve L merkezli çemberlerin AB ortak dış teğet 

doğrusu, | AK] =7 cm, |BL|=2cm, |AB|=12cm dir. 




Buna göre, çemberlerin birbirine olan en kısa uzak- 
lığı kaç cm dir? 


A) 


2V2 B) 3 C) 2V3 D) VÎ5 E) 4 


A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 


3. ABCD karesinde [AD] ve [EC] çaplı yarım çemberler 
birbirine teğet, | AB | =6 cm dir. 


6. A, B ve C merkezli çemberler birbirine teğettir. 
1 AB | =4 cm, 1 BC | =8 cm, |AC|=6cm 




Buna göre, 0 2 merkezli yarım çemberin yarıçapı 
kaç cm dir? 


Buna göre, C merkezli çemberin yarıçapı kaç cm 
dir? 


A) 1 


B) V 2 C) 2 D)V3 E) 1 + V3 


A) 1 B) - 


C) 2 D) - E) 3 
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r/4 


Test/ 145 


7. AB, K ve L merkezli çemberlerin iç teğet doğrusudur. 1 10. [BC], A merkezli çeyrek çembere D noktasında teğet 

|AK|=7 cm, |BL|=5 cm, |AB|=12 cm i ABC üçgen, |AE| =4 cm, | BF| =2 cm dir. 

C 

E 

4 

Buna göre, çemberlerin merkezleri arasındaki 
uzaklık kaç cm dir? 

S Buna göre, |DC| kaç cm dir? 

A) 13 B)12V2 C) 1 5 D) 16^2 E) 18^3 ~ A) 2 B) Je 0)2^3 D) E) 5 Vâ 

~ 5 3 




1 1 . ABCD karesi içine A merkezli çeyrek çember çizilmiş 
ve | AF | = | FB | =1 emdir. 


S. C noktasında dıştan teğet olan K ve L merkezli çem- 
berlerin AB ortak dış teğet doğrusudur. 

|AK|=6cm, |BL|=2cm 



D C 



Buna göre, C noktasının EF çember yayına olan en 
kısa uzaklığı kaç cm dir? 

A) a/2-1 B) 2 V 2 - 2 C) 2ı/2 - 1 

D) V 2 +1 E) 2 — V 2 


A) 6 B)3ı/5 C) 4^3 D) 2-/l¥ E) 8 ' 12. B merkezli çeyrek çember içine C merkezli BD çember 

S yayı çizilmiştir. | AB |=1 cm 



AB 12 C 
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Çemberde Usmnlnk / 5 


Test / 14 0 



1. [AB]n[DC]={E}, |BE|=4cm, |AE|=3cm, |DE|=2cm i' 



Buna göre, |EC| kaç cm dir? 

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 


4. [BA çembere A noktasında teğettir. 
|AB|=8cm, |BD|=16cm 



Buna göre, |CD| kaç cm dir? 

A) 8 B) 10 C) 12 D) 14 E) 16 






Buna göre, r kaç cm dir? 

A)f B) 2 C)f D) 3 E)f 


1 0, [AB çembere B noktasında teğet, [EF]o[AD]={K} 
|AB|=6cm, |CK|=3cm, |AC|=4cm, |KF |=1 cm 



Buna göre, |KE| kaç cm dir? 


A) 3 B) 4 0 5 D) 6 E) 7 


8. O merkezli r yarıçaplı çemberde [AD]n[AO]={A} 
|AC|=4cm, |CD|=5 cm, |AB|=3cm 



Buna göre, r kaç cm dir? 

A) f B) 4 C)f D) 5 E) 6 


9. Şekildeki çemberde A, B, C doğrusal, |AB|=4cm 
| BC| =14 cm, | DE| =3|AD| 



Buna göre, |AE| kaç cm dir? 


11. O merkezli çemberde, [AB] kiriş, |0C|=2cm 
|AC|=3cm, |CB|=5cm 



Buna göre, çemberin yarıçapı kaç cm dir? 

A) 4 B) VÎ7 O VT9 D) 2Vİ E) 5 

12. ABC üçgen, [AB] çap, |AC| = |AB| 

|DC|=2cm, |AD|=6cm 

C 



Buna göre, |CE| kaç cm dir? 


A) 12 B) 12t/ 2 C) 15 D) 15^3 E) 18 j- A) 2^2 B) 2ı/3 C) 4 D) 3^2 E) 2 V 5 
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1. [AC] n [BD]={E}, |AE|=3cm - 4. [DA, A noktasında çembere teğettir. 

| BE| =4 cm, |EC|=12cm 1 |AB|=12cm, |AC|=9cm, |AD|=18cm 


Buna göre, |ED| kaç cm dir? 

A) 12 B) 10 C) 9 D) 8 

2. O merkezli çemberde, [AD]n[AO]={A} 

| CD | = | BO | , |AC|=6 cm, |AB|=4cm 


Buna göre, çemberin yarıçapı kaç cm dir? 





~ 5. Şekildeki çemberde, [AB] kiriş 

|AE| =3 cm, |EB|=9cm 

C 



Buna göre, E noktasından geçen en kısa kirişin 
uzunluğu kaç cm dir? 


I 

A) 6 B) 8 C) 9 D) 10 E) 12 


A) 3^3 B) 6 C) 8 D) 9 E) 6^3 


3. [BC], A merkezli çember yayına T noktasında teğettir. 3 

[BA]±[AC], | BD | =2 cm, ]AD|=8cm 1 



Buna göre, |TC| kaç cm dir? S 

A) 4 B) f C)f D)f E) 5 f 


6. ABC üçgen, [AB çembere B noktasında teğettir. 
|AB|=9cm, |AD|=6cm, |BD|=4cm 



Buna göre, |BC| kaç cm dir? 

A) 6 B) 8 C) 9 D) 10 E) 12 
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Çemberde Uzunıulz / & 


Test / 14? 


7 . ABD üçgen, [BA çembere A noktasında teğettir. 
|AC| = |CD|, |AB|=6cm, |BCj=4cm 
A 6 B 


10. BAC üçgeni A ve E noktalarında O merkezli yarım 
çembere teğettir. |CE|=1 cm, |AB|=4cm 




Buna göre, çemberin yarıçapı kaç cm dir? 


Buna göre, |AD| kaç cm dir? 
11 


A) 5 B) - 


C) 6 D) 


13 


E) 


15 


A) i B > 1 


C)- 


D)- 


E) 2 


[AB] çap, [AB]n[CD] = {E}, m(DEB)=60° 
| DE |=6 cm, |EC|=2cm 



11. B merkezli çeyrek çembere D, E, F noktalarında teğet 
çember çizilmiştir. | FC | =2 cm 

A 



Buna göre, |AB| kaç cm dir? S 

C 

A) 4^7 B)6İ3 C)10 0)4^6 E) 6^2 S 


9. ABC üçgen, [AC], D noktasında [EF] çaplı yarım 
çembere teğet, [AB]_L[BC], |AD|=4cm 
|AE|=2cm, |FB|=4cm 



Buna göre, |BF| kaç cm dir? 

A) 2 B)V3 C)V2 D) 1 E)2-V2 


12. ABC üçgen, [AC], [EB] çaplı yarım çembere 
D noktasında teğet, [AC] 1 [CB] 

| AD |=4 cm, |EBj=6cmdir. 

C 



Buna göre, |DC| kaç cm dir? 


Buna göre, |DC| kaç cm dir? 


A) 9 

B) 10 

C) 11 

D) 12 

E) 13 1 

A) 1 

61 1 



LU 

1-C 2-D 

3-D 

4-C 

5-E 

6-A 7-E 

8-A 

9-C 

1 0-D 

11-C 

12-c 
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eı 


Uzunluk / 7 


Test / îks 


O merkezli yarım çemberde, [OF]_L[AD] 

| OF | =6 cm, | AB ] =2 cm, |BC|=16cm 


ADC dik üçgen, [AD] 1 [DC] , | AE | =3 cm 
| AB |=2 cm, |BC|=4cm 



Buna göre, |AE| kaç cm dir? 

A)V7 B) 3 C) 1 + ı/7 D)8-V7 E) 8 - 2İ7 



Buna göre, çemberin çapı kaç cm dir? 

A) 4 B) 3V2 C) 1Î9 D) 2V5 E) V21 


2. [BA, A noktasında çembere teğet, [OK] _L [BD] 
|AB|=6cm, |BC|=4cm, |OD| = ^cm 


5. ADC dik üçgen, [AD] 1[DC], |AE|=5cm, |AB|=4cm 



9 



Buna göre, |OK| kaç cm dir? 

A) 5 B) 6 C) 8 D) 10 


Buna göre, |EB| kaç cm dir? 

A) 2 B) 3 C) 4 D) 3V2 E) 2^5 


E) 12 


3. ABC üçgeninin B köşesi çeyrek çemberin merkezidir. ^ S. ABC üçgen, [AB] çap, |AB| = |BC| 


|AE|=4cm, |EC|=6 cm 
A 


|CE|=2cm, |EB|=6cm 
C 




Buna göre, |DC| kaç cm dir? 

A) 2 V 3 B) 4 C) 3^2 D) 2V5 E) 2 V 6 
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Buna göre, |DE| kaç cm dir? 

A) 2 B) -JE C)İ6 D) 2İ2 E) 3 
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ÇembsM© UzmMnlz /_ S 


ITT 


Çemberde Usmakık / 7 


7. [BA, A noktasında çemberlere teğet ve [BE], D nok- S 
tasında içteki çembere teğettir. t . 

[BC|=4cm, |CD|=2cm - c . 



Buna göre, | DE | kaç cm dir? t . 

A)| B) 3 C)f D) 4 E) 5 1 


T©Sty^_l4S 

10, Şekilde birbirine içten teğet iki çember ve bunlara T 
noktasında teğet olan [AT ışını görülmektedir. 

A, P, M doğrusal, |AT|=6cm, |AP|=3cm, |PK|=1 crT| 



Buna göre, |LM| kaç cm dir? 

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 


8 . 


[AB içten teğet olan çemberlere B noktasında teğettir. 
A, D, F doğrusal, |AC|=4cm 
| CD | =1 cm, |DE|=6cm 



Buna göre, [EF| kaç cm dir? 


b 

b 

b 

b 


b 

b 

b 


1 1 . [AT, M merkezli çembere T noktasında teğettir. 
C, D, E doğrusal, | BC | =3 cm 
|CT|=6cm, m(AB) = 120° 



Buna göre, O merkezli çemberin yarıçapı kaç cm 
dir? 


A)y B) 5 C)f D) İL 



A) 3 B) 4 O 3V3 D) 6 E) 6^3 


9. [BA, A noktasında içten teğet olan çemberlere teğettir. 
|BC|=4cm, | CD | =1 cm, |DE|=3cm 



Buna göre, |BF| kaç cm dir? 

A) 9 B) 10 OII D) 12 E) 13 

1-E 2-B 3-D . 4-E 5-B 6-D 


12. Şekildeki çemberler D ve E noktalarında kesişmektedir. 
[AF, F noktasında küçük çembere teğet 
[AC]n[AE]={A}, |AB|=3cm, |BC|=5 cm 



Buna göre, | AF ( kaç cm dir? 

A) 2V6 B) 5 C) 2-JÎ D) 4V2 E) 6 
7-B 8-D 9-B 10-B 11-C 12-Aİ 


Test / 14*9 


1 . AB doğrusu C ve D noktalarında kesişen çemberlerin 
ortak dış teğeti, E, C, D doğrusal 
| AB | = 12 cm, |CD|=9cm 



Buna göre, |EC| kaç cm dir? 

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 6 


4. K ve L noktalarında kesişen iki çemberin ortak 
dış teğet doğruları AB ve DC dir. 

| AB [ =6 cm, |EF|=2|FC| 



Buna göre, |AC| kaç cm dir? 

A) 8 B) 9 O10 D) 12 E) 15 


2. Şekildeki çemberler P ve T noktalarında kesişmektedir. 
[Pnn[FC]={A}, jf|| = f , |EF|=6cm 



Buna göre, |BC| kaç cm dir? 

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 


5. Şekildeki çemberler B ve C noktalarında kesişiyorlar. 
[AF çembere teğet, |AF|=6cm, |ED|=9cm 



E) 6 , 


Buna göre, [AE| kaç cm dir? 

A) 10 B) 11 012 D) 13 E) 14 


3. F noktasında dıştan teğet olan çemberlere FK 

teğet ve [CE küçük çembere E noktasında teğettir. 
[CD |=24 cm, | DE |=6 cm 



Buna göre, |FK| kaç cm dir? j 

Ç 

A) 3 B) 4 C) 5 D) 5,5 E) 6 i 


6, E ve F merkezli çemberler D noktasında içten teğettir. 
[AB, F merkezli çembere B noktasında 
[AC, E merkezli çembere C noktasında teğettir. 
|AB|=9cm, |FK|=12cm 



Buna göre, j AC [ kaç cm dir? 

A) 6 B) 2-/İ0 C) 3V5 D) 7 E) 8 
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Ç emb erde ıMumMz / E 


nr'@st / 


7. A, B ve C merkezli çemberler birbirine teğettir. 
[AB |=8 cm, |BC|=5cm, |AC|=7cm 



10. 0 1 merkezli yarım çember O a merkezli çembere K 

noktasında teğet, [AB]1[BE, [AB] ve [BE, O a merkezli 
çembere D ve E noktalarında teğet, |CB|=14 cm 
|AC| =18 cm dir. 


Buna göre, A merkezli çemberin yarıçapı kaç cm 
dir? 


A) 3 B) 4 


C)- 


D)5 E) 


11 


8. A, B ve C merkezli çemberler ikişer ikişer birbirine 
teğettir. |AC|=8cm, |AB|=7cm, |BC[=5cm 



df 


Buna göre, A merkezli çemberin yarıçapı kaç cm 
dir? 

A) 9 B) 10 C)11 D) 12 E) 13 


9. D, E, F çemberlerin teğet değme noktalarıdır. 
ABC üçgeninin çevresi 6 cm dir. 



Buna göre, A merkezli çemberin yarıçapı kaç cm 
dir? 



Buna göre, 0 2 merkezli çemberin yarıçapı kaç cm 
dir? 


A) 5 B) 6 


C) 7 


D) 8 E) 9 


11, E merkezli çember, [AB] çaplı O merkezli 
yarım çembere C ve D noktalarında teğettir. 

| AC | = | CO | , E merkezli çemberin yarıçapı 3 cm dir. 



Buna göre, |CB| kaç cm dir? 

A) 9 B) 10 C) 12 D) 13 E) 14 


12. B merkezli çeyrek çembere F noktasında teğet olan 
[DE] çaplı yarım çember çizilmiştir. 

|AD|=4cm, |EC|=2cm 

A 



Buna göre, [ BC [ kaç cm dir? 


A) 2 

B) 3 

C) 4 

D) 5 

E) 6 i- 

A) 7 

B) 9 

C) 10 

D) 11 

E) 12 

1-C 2-C 

3-C 

4-D 

5-C 

6-C 7-D 

8-B 

9-B 

10-D 

11-C 

12-C 
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/ 9 


Test / ISO 


1 . Yarıçap, 4 cm olan çemberin ABCD teğetler dörtgeni I 4. ABCD teğetler dörtgeni, Çevre(ABCD)=28 cm 

çizilmiştir. |DC|=6 cm, |AB|=8 cm jr 2|AB| + [CD|=22 cm 

DEC 1 D C 




Buna göre, ABCD dörtgeninin alanı kaç cm 2 dir? t . 

Ç 

A) 56 B) 60 C) 74 D) 84 E) 112 p 


Buna göre, |AB| kaç cm dir? 

A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12 


ABCD teğetler dörtgenidir. 

|DG|=2 cm, |KB|=5 cm, |AB|=9cm 

D 2 G C 



5. ABCD yamuk, [DC]//[AB], şekildeki çember yamuğun 
iç teğet çemberidir. |AD| = |BC|=10cm, |DC|=8cm 
D 8 C 



Buna göre, |AE|.|DE| çarpımı kaç cm 2 dir? 

A) 5 B) 6 C) 8 D) 9 


E) 10 


Buna göre, çemberin çapı kaç cm dir? 

A) 9 B) 2V21 C) 3t/To D) 4^6 E) 7^2 


3. 


ABCD teğetler dörtgenidir. 
|DC|=5 cm, |AB|-|BC|=4 cm 



6. ABCD teğetler dörtgeni olan bir yamuk, 
1 BE | . 1 EC [=16 cm 2 

A B 


Buna göre, |AD| kaç cm dir? 

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 



E) 10 fr 


Buna göre, çemberin çevresi kaç cm dir? 

A) 4jt 8)6* C)8* D) 10* E) 12* 
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Çemberde Uzmalmk / 9 


Test/ ısa 


7. AB, O ve M merkezli çemberlerin ortak teğet doğrusu, 
O, D, M doğrusal, |OC|=2 cm, |CD|=5 cm 
ve | AB [=15 cm dir. 


1 0. AB, O., ve 0 2 merkezli çemberlere ortak teğet, 

I Oı A | =2|0 2 B|, |AB| = 12 cm, I0,0 2 | =15 cm 




dir? 


A) 6 B) 7 C) 8 D) 10 E) 12 


AB, K ve L merkezli çemberlere A ve B noktalarında i 
teğet, [AB | =15 cm ve çemberler arasındaki en kısa I' 
uzaklık 9 cm dir. j? 

b 


A) 8^3 B) 6-JE C) 9a/2 D) 4,/İO E) 5^6 


1 1 . Yarıçapları 6 br ve 8 br olan C ve D merkezli çember- 
ler E noktasında içten teğet, [AF küçük çembere F 
noktasında teğet ve A, B, C, E doğrusaldır. 






Buna göre, çemberlerin merkezleri arasındaki 
uzaklık kaç cm dir? 


A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 1 


9. PT doğrusu şekildeki çemberlere P ve T noktalarında 

teğet, O, merkezli çemberin yarıçapı 4 cm, 0 2 merkez- ~ 
li çemberin yarıçapı 2 cm ve [0 1 0 2 | = 12 cm dir. * 


Buna göre, |AF| kaç br dir? 

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10 


1 2. DC ve AB çemberlerin ortak dış teğet doğrularıdır. 
FEL üçgeni çemberlere K ve M noktalarında teğettir. 
| DC | =6 cm 




A) 6^2 

B) 10 

C) 6^3 

D) 4-/7 

E) 2V3Ö 

A) 6 

B) 9 

C) 12 

D) 15 

E) 18 

1-A 2-C 

3- D 

4-C 

5-D 

6-C 7- D 

8-C 

9-C 

10-B 

11-C 

12-C 


e UzimhIMk / 10 


Test / İSİ 


1. 


O çemberin merkezi, [OD] 1 [AB] 
| OC [=15 cm, | AB (=18 cm 


ABCD dikdörtgen, A ve C merkezli çeyrek çemberler 
K noktasında teğet, |EB|=2 br, |PB|=1 br 




Buna göre, |OD|— x kaç cm dir? 

A) 9 B) 10 C)11 D) 12 E) 13 


2. O merkezli çemberde, m(BAD)=66° 
m(ÂBC)=54°, | DC | =3 cm 


Buna göre, |DF| kaç br dir? 


A)-l B) 1 C)f D) 2 


E) 3 


5. Aşağıdaki şekilde, birbirine dıştan teğet olan O, ve 0 2 
merkezli çemberler sırasıyla yarıçapları 6 br ve 10 br 
dir. 




Buna göre, çemberin yarıçapı kaç cm dir? 


A) 2 B)- C) 3 D) 3ı/2 E) 3-J3 


Buna göre, çemberlerin birbirine en uzak iki nok- 
tası arasındaki uzaklık kaç br dir? 


A) 10 


B) 12 C) 16 D) 20 E) 32 
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O merkezli çeyrek çemberde, [DC] _L [OA] 
2|OC|=3|CA|, |DC|=8 emdir. 

B 


6. Şekilde birbirine teğet olan çemberlerden O v [AC] 
çaplı, 0 2 , [BC] çaplı çemberin merkezi, [AB] büyük 
çemberin çapı, ^0^=6 cm, |B0 2 |=2 cm dir. 



1 6^” 

f 21 

o"\ \ 

d J 

, OpJ 


Buna göre, çemberin yarıçapı kaç cm dir? 

A) 10 B) 8 V 2 C) 12 D) 15 E) 17 


307 


Buna göre, |EF| kaç cm dir? 

A) 6^3 B) 12 C)6S D) 8^3 E) IO-v/2 
Geometri Soru Bankası A 



Çemberde Uzunluk / lO 

7. O merkezli çemberde A, K, B doğrusal 
| OB | =5 cm, |OK|= 3^2 cm 



Buna göre, |AK|.|KB| çarpımı kaç cm 2 dır? ; 

A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 E) 4 ğ 


Test/ İB l 

1 0. [BA ve [BC, O merkezli çembere A ve C noktalarında 
teğettirler, [DO]±[OA], |OA|=3cm, |AB|=9cm 



Buna göre, | OD | kaç cm dir? 

A) | B) 4 C) | D) 5 E) 6 


Çemberde Uzunluk /İl 

1 . 0 1 ve 0 2 merkezli yarım çemberler F noktasında 

kesişmektedir. 

[AB]//[KE], | AB 1 = 18 cm, |EK|=14cm 



Buna göre, |CD| kaç cm dir? 

A) 2 B) 3 C) 4 D) 6 E) 8 


Test / 152 


4. ABCD karesi içine B merkezli çeyrek çember ile [AD] 
çaplı yarım çember çizilmiştir. | DE | =4 cm 



A B 


Buna göre |AE| kaç cm dir? 

A) 5 B) 6 C) 8 D) 9 E) 10 


8 . 


[AT], O merkezli yarım çembere T noktasında teğet 
[A7]±[AB], |AT|=3V3cm, |AB|=3cm 


A 3</3 T 



Buna göre, çemberin yarıçapı kaç cm dir? 



11. [AB] kiriş, [AP|=4 cm, |PB|=4cm 



Buna göre, P noktasından geçen en kısa kirişin 
uzunluğu kaç cm dir? 


A) 4 B) 5 C) 3^3 D) 4ı/2 E) 6 


A) 8 B) 4 V3 C) 6 D) 4V2 E) 4 


9. Dik kesişen O, ve O a merkezli iki çemberin merkezler 
arası uzaklığı 8 cm, yarıçap uzunluklarının kareleri farkı 
8 cm 2 dir. 



Buna göre, küçük çemberin yarıçapı kaç cm dir? 


12. AB, yarıçapları 11 cm ve 6 cm olan K ve L merkezli 
çemberlerin ortak dış teğetidir. | CD | =4 cm ve 
K, C, L doğrusaldır. 



Buna göre, |AB| kaç cm dir? 


A) V7 

B) 4 

C) 2 V 7 

D) 4 V 2 

E) 6 

İT 

A) 11 

B) 12 

C) 13 

D) 14 

E) 15 

1-D 2-C 

3-A 

4-E 

5-E 

6-D 

7-B 

8-E 

9-C 

10-D 

11-A 

12-B 


2. ABC üçgeninin r yarıçaplı çevrel çemberinin merkezi j- 
üçgenin iç bölgesindedir. j' 



Buna göre, m(BAC) kaç derecedir? 

İT 


A) 45 B) 60 C) 67,5 D) 75 E) 90 


5. ABCD dikdörtgen A ve B merkezli çeyrek çemberler ile 
O merkezli çember birbirine teğettir. 

[DC], O merkezli çembere teğet, | AD j =4 cm 


D C 



Buna göre, O merkezli çemberin yarıçapı kaç cm 
dir? 


A)-l B)-l C)1 D)| E) 2 


3. ABC eşkenar üçgen, [BC], D noktasında [AF] çaplı 


yarım çembere teğet, | DB | -1 cm dir. t g_ [AB] çaph yarlm çemberde, [DC] // [AB] 



309 


Geometri Soru Bankası A 


Geometri Soru Bankası A 


308 



ÇpmhsM e UsMBİnk / 12 


Test/ IBS 


B merkezli çeyrek çember içine [DF] çaplı yarım çem- 
ber çizilmiştir. [DF]_L[BC] | BF | = 1 cm 



B 1 F C 

Buna göre, |FC| kaç cm dir? 

A) 2 — 1/2 B)3-V2 C)Vö-1 

D) a/5 -2 E) 3-Vö 


4. Şekildeki O merkezli çemberde, [CE]_L[AB] 
[DF]_L[AB], |AE|=2|BF| 



Buna göre, oranı kaçtır? 

|BD| 

1/2 

A) 1/2 B) - C) 2 D) — 


ABC üçgen, [FK] çaplı yarım çembere [AB] ve [AC] 
sırası ile E, D noktalarında teğettir. 

[AB]_L[AC], | AB 1 =3 cm, |AC|=6cm 



5. Şekildeki çember ABC üçgenine T, K, P noktalarında 
teğet, | AB |=8 cm, |AC|=9cm, |BC|=10cm 



Buna göre, |FK| kaç cm dir? 


Buna göre, |AT| kaç cm dir? 


A) 3 B) 2^3 C) 4 D) 3ı/2 E) 2 Vİ 


A)f B) 3 C)\ 


D) 4 E) 


0 merkezli çember BAC üçgenine D ve H noktaların- 
da içten teğettir. [BA]_L[AC], A, O, H doğrusal 

1 ad I =2 cm, [BD|=3 cm dir. 



Buna göre, |AC| kaç cm dir? 


B) 6 C) - 


6. ABCD karesinin içine [AD] çaplı bir yarım çember 
çizilmiştir. [EF], K noktasında çembere teğettir. 
|EA|=4cm, |DF|=9cm 


A 4 E 



Buna göre, |EB|=x kaç cm dir? 


A) 5 B) 6 C) 8 D) 9 E) 10 
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Çemberde 


/ 13 


Test / 134' 


1 . O, ve 0 2 noktalan çemberlerin merkezleridir. 
[0,0,,] //[AB], 10,021=8 cm dir. 



Buna göre, |AB| kaç cm dir? 


'C 


Ç 

’c 


ç 

ç 

fr 


t 


ç 

A) 14 B) 16 C) 18 D) 20 E) 24 j. 

t* 


O merkezli çemberde [AB] çembere A noktasında 
teğettir. [AB]_L[BC], |ABl=4cm, |DCl=6cm dir. 



Buna göre, Alan(ABCO) kaç cm 2 dir? 

A) 22 B) 24 C) 26 D) 28 E) 30 



t- 


i 

I 




2. O merkezli çemberde [CP çembere teğet 

A, B, C doğrusal, jA01 = |BC|, jAP|=4v/3 cm dir. 



Buna göre, 1 AC 1 kaç cm dir? t 

Ç 

A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12 ~ 


3, O merkezli iki çember verilmiştir. |AB|=8 cm 

1 CD 1 =4 cm ve büyük çemberin yarıçapı 5 cm dir. 



Buna göre, içteki çemberin yarıçapı kaç cm dir? 

t- 

A) V2 B) 2^2 C) 3 D) 2^3 E) Jİ3 £ 


5. [BC], O merkezli çembere C noktasında teğettir. 

[AB]n[AC]={A>, lADl=16cm, |BDl=9cm 
A 



B C 


Buna göre, |OC| kaç cm dir? 

A) 5 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12 

6. [BC], [BA] ve [CD] sırasıyla E, A ve D noktalarında 

0 merkezli yarım çembere teğettir. 

1 AB 1 = 4 cm, |CD|=9 cm 


C 



Buna göre, |OEj kaç cm dir? 

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 
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9- O merkezli daire dilimi içine ABCD dikdörtgeni 
çiziliyor. |0A| = |AB|=4 cm, |BE|=2cm 



Buna göre, A!an(ABCD) kaç cm 2 dir? 


12. A merkezli çeyrek çember içine, C merkezli DFE yayı 
çizilmiştir. [AG], DFE yayına F noktasında teğettir. 
|GF|=1 cm, |DA|=2cm 


B 



C D 2 A 

Buna göre, | AF | kaç cm dir? 



Çemberde UmmkıİK / 14? 


1 . O merkezli ACB çember yayında, [AB]n[OC]={D} 

| AD | = | OD j =4 cm, |DC|=2cm 
O 


Test / İSE. 

4. Çemberde [DC]_L[AB], m(ABC)=60°, |BE|=1 cm 
|BD|=7 cm dir. 

C 



/ E 


•/ t 

1 A 


/ 7 J 


Buna göre, | AB | kaç cm dir? 

A) 9 B) 10 C) 12 D) 13 E) 14 


O merkezli çemberde |OB|=6 cm dir. 



Buna göre, |AB| kaç cm dir? 

A) 13 B) 14 C) 15 D) 16 E) 17 

O merkezli çemberde, [AD] çap, B, E, C doğrusaldır. 
m(CAD)=45°, |BE| = |EF|, |GC|=1 cm, |AG|=3 cm 
A 



B noktasından geçen en kısa kirişin uzunluğu 16 cm g . 
olduğuna göre, çemberin yarıçapı kaç cm dir? 


A) 8 B) 9 C)10 D) 11 E) 12 


F C 


Buna göre, |BF| kaç cm dir? 

A) 42 B)j3 C) 2 D) 2V2 E) 4 


3. O merkezli çemberde, [AO]n[AD]={A} 
| AB | =2 cm, |AC|=4cm, İOB|=5cm 



4 

Buna göre, |CD| kaç cm dir? 

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 


6. Şekildeki çemberde, [CD]n[AB]— {E}, |DE|-|CE| 
m(ADC)=m(ABD), |AE|=1 cm, |EB|=4cm dir. 


aAe\ 


Buna göre, |BD| kaç cm dir? 

A) 4 B) 2^5 C) 5 D)4V2 E) 4^3 

Geometri Soru Bankası A 



Çemberde UmmiİmIs: / 14 




Test/ iss 


7. AB, O, ve 0 2 merkezli çemberlere dıştan teğettir. 
Çemberlerin yarıçapları 8 cm ve 3 cm, | AB (=12 cm 



Çemberler üzerindeki en uzak iki nokta C, D oldu- 
ğuna göre, |CD| kaç cm dir? 


A) 24 B) 26 C) 28 D) 30 E) 32 


8 . 


Şekildeki O ve M merkezli yarım çemberler dik kesiş- 
mektedir. [KH]±[AD], |AO|=20cm, |MD| =15 cm dir. 



A) 2 


B) 3 


C) 4 D) 5 E) 6 jp 


9. ABCD dikdörtgen, D merkezli CHG yayı B merkezli 
çeyrek çembere teğettir. |AG| = |AD|, |DC|=2cm 
D 2 C 



Buna göre, B merkezli çemberin yarıçapı kaç cm 
dir? 


10. ABCD karesinin içine [DC] çaplı yarım çember 
çizilmiştir. |AB|=2cmdir. 

D C 



Buna göre, B noktasının [DC] çaplı çember yayına 
olan en kısa uzaklığı kaç cm dir? 


A) 71-1 B)V5-1 C)V5-2 

D) 76-2 E) 272-1 

1 1 . [AD]//[BC], [AB]±[BC], E ve F teğet değme noktaları 

[AE| = | DE| , |GB| = |FC|, |DF[=2cm, |AG|=1 cm 

C 



Buna göre, |BC| kaç cm dir? 
A) 5 B) 6 C) 7 


D) 8 


E) 9 


1 2. [DE], O merkezli yarım çembere F noktasında teğettir. 

|OA| =5 cm ve Alan(ABCD)=80 cm z dir. 

D C 



Buna göre, Çevre(CDE) kaç cm dir? 


A) 1 

B)72 C)76-1 D) 76 -2 

E) 3 -76 ş. 

A) 18 

B) 20 

C) 22 

D) 24 

E) 26 

1-A 2-C 

3-B 4-A 5-E 

6-B 7-A 

8-E 

9-D 

10-B 

11-C 

12-E 
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O merkezli çembere [CD ve [CB sırasıyla D ve B 
noktalarına teğettir. |OA] = |EC|=2 cm 

D C 


Test / 1 5 ® 

4. o v 0 2 ve 0 3 merkezli çemberlerden her birinin 
yarıçapı 5 cm dir. |AC|=6 cm 




Buna göre, Alan(ABC) kaç cm 2 dir? 

A) 273 B) 4 C) 373 D)472 E) 6 


2 . 


[AB] 1 [AC], |AC| = |EC| = |BE|, |AD|-273 cm 

A 


Buna göre, |AB|=xkaçcm dir? 

A) 12 B) 10 C)9 D) 8 E) 6 


K, ABCD dikdörtgeninin köşegenlerinin kesim 
noktasıdır. [KH]-L[AB], ]AE|=6cm, |BC|=8 cm 



1 / 

Sri 



Buna göre, çemberin [DC] doğru parçasına olan en 
kısa uzaklığı kaç cm dir? 


A) 4 


B) 372 C)275 D) 472 E) 473 ■“ 


A) 1 


B) 2 C) 3 


D) 4 


E) 5 


3. ABCD paralelkenar, ABED teğetler dörtgenidir. 
Çevre(EBC)=8 cm 


O merkezli çemberde, A, B, C ve A, D, E noktaları 
doğrusal, |AD| = |DEj, |AB| = |OC|, |BD|=2cm 




A) 2 B) 3 C) 4 


D) 5 E) 6 
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A) 6 B) 8 C)10 D) 12 
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Uzunluk/ İS 


Test/ 156 


7. O, ve 0 2 merkezli çemberler C noktasında dıştan 
teğet ve AB çemberlere teğettir. |AK| = |KB| 

1 O t K| =8 cm, |0 2 K|=6cm dir. 



Buna göre, çemberlerin yarıçaplarının toplamı kaç 
cm dir? 


A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 1 0 


1 0. Çemberde [AB] , [CD] kiriş, | AB | = 71 cm 
|DC|=27İ cm, m(AKB) + m(DLC) = 180° dir. 
K 



Buna göre, çemberin çapı kaç cm dir? 

A) 4 B) 271 C) 5 D) 373 E) 471" 


8, A ve B merkezli çemberler D noktasında teğettir. 
m(DEC)=90°, |BC|=25 cm, A merkezli çemberin 
yarıçapı 15 cm dir. 



Buna göre, |EF| kaç cm dir? E 

t- 

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 'S 


11. O merkezli çembere ABC D dik yamuğu E, L, G, K 
noktalarında teğettir. [AB]_L[AD], [DF]//[CB] 

[DC] // [AB] , | DC | =2 cm dir. 

D K 



A L F B 

Buna göre, |OF| kaç cm dir? 

A) 1 B) 72 C) 73 D) 2 E) 76 


9. Şekildeki ABCD dikdörtgeni O merkezli çembere E ve 
F noktalarında teğettir. | BK| =3 cm, çemberin yarıçapı 
15 cm dir. 

D F C 


AV ylB 

Buna göre, |EB| kaç cm dir? 

A) 8 B) 9 C)10 D) 11 E) 12 


12. ABC üçgen, [BA] 1 [AC], [DE]//[BC], | AB| =71 cm 
|AC 1=271 cm ve [DE] çaplı yarım çember F nokta- 
sında [BC] ye teğettir. 



B F C 

Buna göre, çemberin yarıçapı kaç cm dir? 


A) 1 

B)™ 

9 

< 

< 

8-B 

9-B 

10-C 

1 1 -D 
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Test / 157 


1 . [AB] çap, [AB] o [CD] = {E} , | CE | = 271 cm 
[ED | = 871 cm, m(DEB)=30° 



Buna göre, [AB] çaplı çemberin yarıçapı kaç cm 
dir? 

A) 8 B)671 C) 47 5 D) 2İ2Î E) 10 


2. [AB] çaplı çemberde, [AC] n[BD]={D} 
j AD | = | DC | , m(BC)=60°, |AB|=4cm 



A 4 B 1' 

Buna göre, |BD|=x kaç cm dir? ? 

A) 71 B) 71 c) 4 D) 71 E) 77 - 

3. [CA], O merkezli yarım çembere A noktasında teğettir, t- 

C, D, O doğrusal, |CD| = |AD|=6 cm S 



Buna göre, | BD | =x kaç cm dir? * 

A) 471 B)8 C)10 D) 671 E) 871 j? 


4. ABCD kare, KFE çember yayının merkezi 
A noktası, |BD|=4cmdir. 



A BE 


Buna göre, |KB| kaç cm dir? 

A)4 + 7! B)4 + 27! C)4 + 27! 

D) 2 + 271 E) 2 + 471 

5. O merkezli ÂİB çember yayı içine DEFC karesi 
çizilmiştir. |OC|=7 cm, |FC|=5 cm 

A 



Buna göre, |OAl kaç cm dir? 

A) 12 B) 13 C) 15 D) 16 E) 17 

6. O merkezli çeyrek çemberde, [OD]n[AC]={E> 

|CE| = |EA|, | ED [ =2 cm, |OB|=5cm 
B 



Buna göre, |OC| kaç cm dir? 

A) 2 B) 271 C)3 D) Tîî E ) 2 7! 
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Cembeırde Uzunlmlz / 16 


Test / 157 


ABCD karesinin içine F noktasında dıştan teğet olan -= 1 0. O merkezli yarım çember ile M merkezli çember K 


yarım çemberler çizilmiştir. Alan(ABCD)=144 cm 2 



Buna göre, |EB| kaç cm dir? 

A) 1 B) 2 C) 3 


D) 4 


E) 5 


8. Şekildeki O merkezli yarım çember ile M merkezli ya- 
rım çember A noktasında teğettir. * 

[DM]J_[AB], |DF|=4cm, |BC|=6cm 1 

D 



Buna göre, O merkezli yarım çemberin yarıçapı kaç 
cm dir? b 


A) 2 B) 3 


C) 4 


D) 5 


E) 6 


9. E merkezli çember [AB] çaplı yarım çembere C ve D 
noktalarında teğettir. 

|AC|=12cm, |CB|=4 cm 


dir? 



noktasında teğettir. [AB] ve [BC], D ve E noktalarında 
M merkezli çembere teğet 

[AD | = | DO | , | BE | =24 cm 



Buna göre, M merkezli çemberin yarıçapı kaç cm 
dir? 


A) 4 B) 5 


C) 6 


D) 8 E) 10 


1 1 . ABC üçgen, [BC] çaplı yarım çemberde 

[AB | =7 cm, |AE| = |EF| =1 cm, |FC|=1 cm 
B, F, K doğrusaldır. 



Buna göre, [KF| kaç cm dir? 


A)- 


B) — 
6 


C)- 


D). 


4 


12. O merkezli çemberde, [DF] çap, [AB]±[BC] 
|BE|=5cm, |AE|=3cm, |DE|=1 cm 
D 



Buna göre, |BC| kaç cm dir? 


A) 4 

B) Vîî 

C)2-/3 

D) VTo 

E) 3 

1 

A) 10 

B) 8^6 

C) 8^/3 

D) 8 

E) 6 Vs 

1-D 2- E 

3-D 

4-D 

5-B 

6-D 

7-D 

8-D 

9-E 

10-C 

1 1-A 

12-C 


1. Şekildeki çemberler A noktasında teğet ve BC 

doğrusu ortak teğet, | AB | =15 cm, A noktasının BC ye ğ 
uzaklığı 12 cm dir. g 


Test / 1S 8 

4. Dıştan teğet olan çemberlere [KA ve [KC teğettir. 

[ BK| =16 cm, |CD|=20 cm 



Buna göre, |BC| kaç cm dir? 

A)15 B) 17 C) 20 D) 24 



Buna göre, çemberlerin yarıçapları oranı kaçtır? 


E) 25 


A)- 


B)- 


C)- 


D)- 


E) 


2. [DF, [AB] ve [BC] çaplı yarım çemberlere sırası ile F 
ve E noktalarında teğet, | AB | =12 cm, |BC|=4cm 
A, B, D doğrusaldır. 


5. ABC üçgeni çembere D ve E noktalarında teğettir. 
[DE] // [BC] , | BC | =1 3 cm, |BD|=6cm 




Buna göre, |FK| kaç cm dir? 


A) 4 B) 3 


C) : 


D) 2 E) - 


A) 4 B) - 


C) 5 


D) 


11 


E) 6 


3. C noktasında dıştan teğet olan K ve L merkezli 
çemberlere AB doğrusu teğettir. 

[ED]-L[AB], |ED|=6 cm, |AD| = |BD[ 


6. Şekildeki çemberde [AC] açıortay, B, E, D doğrusal 
] AB [ =8 cm, |AE| =4 cm, |EC|=3cm 




Buna göre, |KL[ kaç cm dir? 

A) 9 B) 12 C) 15 D) 18 


Buna göre, [AD [ kaç cm dir? 
7 


E) 24 


A) 3 B) - 


D)- 


E) 5 
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C) 4 2 
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GemheMe Uzımlmlz / 17 


7, AB ve DC çemberlere dıştan teğet ve [EL] çemberlere İT 
F ve K noktalarında teğet, | AE | =2 cm, | FK | =4 cm £ 



Buna göre, |DC| kaç cm dir? 

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 


E) 10 


[BA şekildeki çembere A noktasında teğettir. 

B, C, D doğrusal, |BC| = |AD|=6 cm, |AC|=4 cm 



Buna göre, |CD| kaç cm dir? 


A) 10 B) 9 C) ~~ D) 8 E) 


15 -a 

2 ir 



D)- 


o 

4 jJo 


JO), 

±QX 


Test / 159 


Test / 


10 . 


A B 

Buna göre, |DE| kaç cm dir? 


B noktasında içten teğet olan çemberlere [AB 
[AE] küçük çembere D noktasında teğettir. 

I AC | =4 cm, |CD| =2 cm 


1 1 . [AD çembere D noktasında teğettir. 

[DE] açıortay, |BE|=2cm, |EC|=3cm 



A) 11 B) 10 C) 9 D) 8 E) 7 



Bir sporcu, 30 m yarıçaplı dairesel koşu pistinin 
çevresinde 3 tur attığında kaç n m koşmuş olur? 

A) 100 B) 120 C) 140 D) 160 E) 180 


3. Bir traktörün ön tekerleğinin yarıçapı, arka tekerleğinin 
yarıçapının yarısı kadardır. 



Bir çiftçi bu traktörle tarlasını sürerken, traktörün 
ön tekerleği 120 tur attığında arka tekerleği kaç tur 


atmış olur? 


Şekildeki O, ve 0 2 merkezli çemberler birbirleri ile 
kesişmektedir. [AE, N noktasında 0 2 merkezli çem- 
bere teğet, [ACn[AT={A}, |AK|=6cm, |KC|=4cm 



Buna göre, [AN | kaç cm dir? 


12. O merkezli [AB] çaplı yarım çembere [DC, C nok- 
tasında teğet, [DO] X [AB] , j OB [ =3 cm, |OE|=1 cm 



Buna göre, |DF| kaç cm dir? 


t* 


A) 4^3 

B) 2VÎ? 

C) 8 

D) 6 V2 

E) 4-JE ç 

A) 1 

B) — 

2 

C) 2 

D) — 

2 

E) 3 

1-E 2- D 

3-B 

4-E 

5-C 

6-B 7-C 

8-E 

9-B 

10-C 

11-C 

12-C 


A) 30 B) 40 C) 45 


D) 60 E) 80 


2. K noktasından yuvarlanmaya başlayan 2 cm yarıçaplı - 
çember 6 tam tur atarak L noktasında durmuştur. j? 



A) 2Qn B) 22ıt C) 24rc D) 26 ti E) 30n f 


4. 


O merkezli çember diliminde, m(AOB)-30° 
1 OB ] =6 cm 


A 



A) „ B) 2ti C) 3ti D) 4ti E) 6ti 
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Dairede Alan / 2 


Test / 160 


/ 1 


Test/ İS 9 


5. [AB] , O merkezli çemberin kirişi, | AC | = | BC | 
|AB|=8cm, |OC|=3 cm 



Buna göre, çemberin çevresi kaç cm dir? 

A) 8 7t B) IOji C)12e D) 14e E) 16u 



Buna göre, taralı bölgenin alanı kaç cm 2 dir? 

A) 3e B) 4e C) 5e D) 6e E) 8e 


1 . O merkezli dairede, m(AOF)=40°, m(BOC)-45° 

m(EOb)=35°, taralı bölgelerin alanları toplamı 4 e cm' 



Buna göre, dairenin alanı kaç cm 2 dir? 

A) 5e B) 6e C) 8e D) 9e 


4. m(ABC)=30°, |AC|=27icm 



Buna göre, dairenin alanı kaç cm 2 dir? 

A) 11tî B) 25e C) 28ıt D) 30e 

E) 12e 


E) 36e 



O merkezli daire diliminde, |AB[=3 e, |OB|=10cm 

A 



Buna göre, daire dilimin alanı kaç cm 2 dir? 

A) 10e B) 12e C) 15e D) 18e E) 20e 


7, O merkezli çember diliminde, |AB | =2e cm, | OB | =6 cm 


A 



Buna göre, AOB açısının ölçüsü kaç derecedir? j- 
A) 30 B) 45 C) 50 D) 60 E) 75 & 


10. Bir çemberde [AB] kirişinin uzunluğu 4 cm, çemberin 
merkezinin [AB] kirişine uzaklığı 3 cm dir. 



Buna göre, dairenin alanı kaç cm 2 dir? 

A) 5e B) 8e C) 13e D) 20e E) 25e 


2-C 3-D 4-A 5-B 6-C 7-D 8-D 9-C 10-C 


2 . 



Buna göre, AOC diliminin alanının COB diliminin £ 
alanına oranı kaçtır? t 



5. 


[AB] -L[AC], | AB |=5 cm, |AC|=3 cm 



A)34 B)17 C)^- D)10 


E) 8 


3. O merkezli daire S, ve S 2 alanlarına bölünmüştür. 
m(ÂOB)=120°, S 2 =(S 1 +4e) cm 2 



Buna göre, |AO| kaç cm dir? 


6. O merkezli çemberde, [AO] X[OB], | AB | = 4%/2 cm 



Buna göre, taralı bölgenin alanı kaç cm 2 dir? 


A) 4 B) 2-J3 C) 3 D) 2V2 


E) 1/6 £ 


A) 4e- 8 B) 4e-4 C) 4e-2 D) 2e+2 E) 2e+4 
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Dairede Alan / S 


1. ABC dik üçgen, [AB]X[BC], |AF|— 2 cm 
| FC 1 —8 cm, B çeyrek dairenin merkezidir. 



Buna göre, taralı alanlar toplamı kaç cm 2 dir? 

A) 20-4ti B) 47t C) 8ti-20 

D) 8+4ti E) 4+4ti 


Test / l&l 

4. Şekilde merkezleri ortak daireler verilmiştir. 

[AB], T noktasında içteki daireye teğettir. 

[AB 1 =4 cm 



Buna göre, daire halkasının alanı kaç cm 2 dir? 

A) 7i B) 2 ti C) 3ti D) 4ti E) 9ti 


2. O merkezli dairede, [AB teğet ve A, C, O doğrusal 



A B 

Buna göre, taralı bölgenin alanı kaç cm 2 dir? 

(7i=3 alınız.) 


A) 4^3-1 B) 4->/3 -2 C)6İ3-4 

D) 6(^-1) E) 8(^3 -1) 


A noktasında içten teğet olan L ve K merkezli çember- 
lerin yarıçapları 4 cm ve 6 cm dir. 



Buna göre, taralı bölgenin alanı kaç cm 2 dir? 

A) 12ti B) 167i C) 207i D) 24 ti E) 257i 


3. ABC dik üçgen, [AC]X[AB], m(ABC)=30° 
|AC|=4 cm, C ve B sırasıyla AD, DE yaylı 
çemberlerin merkezleridir. 


C 



A E B 


Buna göre, taralı bölgenin alanı kaç cm 2 dir? 

A) 5^3 -2ti B) 6^/3 -ti C)4-j3-2n 

D) 8^3-471 E)8İ3-n 


6. Şekildeki D merkezli daire A merkezli büyük daireye 
C noktasında teğet, taralı halkanın alanı 247i cm 2 
[AB | = 1 CD | , [AD 1 =8 cm dir. 



Buna göre, [AB [ kaç cm dir? 

A) 2 B)| C)3 D)J E) 4 
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Dsrnede Alsm / 3 


A ve B merkezli daireler T noktasında teğet ve 


| AB) _ 2 
I AKI ~ 3 


taralı bölgelerin alanları eşittir. 



Test / 131 


1 0. [CD] çaplı çembere [AB B noktasında teğettir. 
I CD J =2 1 AC | , |AB|=6 cm 


A 6 B 



Buna göre, taralı bölgenin alanı kaç cm 2 dir? 


Buna göre, m (KAL) = a kaç derecedir? 


A) 30 B) 36 C) 40 D) 45 E) 60 


A) 61/3 +4rr B)4-/3+2 tt C) 4V3+6rr 

D) 6-73 + Sn E)6-v/3+12rr 


[CT, O merkezli yarım çembere T noktasında teğet ve j- 
I AO | = [ TC | =4 cm, A, B, C doğrusaldır. 



1 1 . Merkezleri O olan çemberlere [AB, B noktasında 
[AE], D noktasında teğettir. 

| AB | =3İ5 cm , | AC | =3 cm 


A 4 O B C 

Buna göre, taralı bölgenin alanı kaç cm 2 dir? 


A 3 C 



A) 8-2ti 


B) 8-7t 


C) 6-ti 


D) 16-271 


E) 4+7t 


Buna göre, taralı bölgenin alanı kaç cm 2 dir? 

A) 18te B) 207i C) 247i D) 307i E) 36rc 


9. AB yarıçapları 2 cm ve 6 cm olan ve C noktasında 
dıştan teğet olan çemberlere teğettir. 



Buna göre, taralı bölgenin alanı kaç cm 2 dir? 


12. O merkezli dairede [AB çembere B noktasında teğet 
[AB //[OD], j AC | =2 cm, |OD|=2cm 



A) 12-73 - 671 B)16V3--~ C) 1 2V3 - 47t 


D) 1 6-73 - 


E) 16-73-671 


Buna göre, taralı bölgenin alanı kaç cm 2 dir? 

A) 2-73 + 27i B) 2V3 + 7t C) 2^3 + 37i 

D) -73 + 27t E) 1/3 + 371 


— — 3 ~° 4-0 5-C 6 - B 7-C 8-A 9-D 10-A ÎTİ TTI] 
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Dairede Alem / 4 






Test / 164 


Dairede Alem / S 


Test / 163 


Dairede Alsın / 6 


7. O merkezli yarım çemberde, m(CAB)=40° 
| AO | = 3İ2 cm 



Buna göre, taralı bölgelerin alanlarının toplamı kaç 
cm 2 dir? 


A) 3n B) 4n C) 5n D) 8 n E) ICht 


10. O merkezli çeyrek daire diliminde, |OD| = |DB| 
| AD |=10 cm 
A 



Buna göre, taralı bölgenin alanı kaç cm 2 dir? 

A) 20(71-1) B) 20(n-2) C) 10(2jt-3) 

D) 100(271-4) E) 5(571-4) 


1 . Merkezleri aynı olan iki çemberde [AB] kirişi C 
noktasında küçük çembere teğettir. |AB| =6 cm 



Buna göre, taralı bölgenin alanı kaç 7t cm 2 dir? 

A) 3 B) 4 C) 6 D) 9 E) 12 


S. 


ABC üçgen, |BF| = |GC|=2cm,|FG|=(4^ -4) cm 
Aşağıdaki şekilde A merkezli DE çember yayı, B mer- - 
kezli DF çember yayı ve C merkezli EG çember yayı -= 
çizilmiştir. |AD| = |DB| * 



11. O merkezli daire diliminde, m(AOB)=120° 
|OC|=2 cm, | CB | =4 cm 



Buna göre, taralı bölgenin alanı kaç cm 2 dir? 


>. A) 1 2?r - -İ3 B) 1277-2^3 C)12t7-3i/3 

A) 4%/3 - ti 8)4^-277 0)6^3-277 - D)127r-4^ E)12 t7-6^ 

D)7^/3-27t B)3İ3-2n ■* 


İ 


12. A merkezli daire diliminde, [BD]İ_[AC], |AD| = |DC| 



Buna göre, taralı bölgelerin alanları toplamı kaç ^ Buna göre, taralı bölgenin alanı kaç cm 2 dir? 

cm 2 dir? S 

İ A) 2471-18^3 B) 247T-16-/3 C) 2477-15-73 

A) 2 8)2-72 C) 4 D) 4-72 E) 6 D) 30tt - 1 5V3 E) 3077-1873 

TÖ 2FA 3-C 4-D 540 6-A 743 8- B 9-C 10-A 11-C 12-a[ 
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2 . 


C 

AOC üçgeni, O merkezli çember yayına B noktasında t- 



Buna göre, OEBD daire diliminin alanı kaç ji cm 2 s 
dir? 


A) 18 B) 24 C) 30 D) 36 E) 40 


3. ABC üçgeni içine B merkezli FED çeyrek çember 
yayı çizilmiştir. [AC], çeyrek çembere teğet 
| AE | =4 cm, |EC|=6cm 



Buna göre, taralı bölgenin alanı kaç cm 2 dir? t 

A) 47i B) 57i C) 67ı D) 8 ti E) 12ti J- 
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[CB], [AB] çaplı yarım çembere B noktasında teğettir. 
S, ve S 2 bulunduktan bölgelerin alanlannı göstermektedir. 
S,=S 2 , | AB |=4 cm 


A 



Buna göre, |BC| kaç cm dir? 


A)f B) tc C)Ş D) 2n E) Ş- 


ADC üçgen, [BC] çaplı yarım çembere [AD 
D noktasında teğettir. |BC|=2|AB|, |DC|=6^cm 



Buna göre, taralı bölgenin alanı kaç cm 2 dir? 


A) 8-73 + 6 ;r B) 6-73 + 9n C) 9^3 + 377 

D) 9-73 + 677 E) 9^3 +1277 


ABC üçgeni içine E ve D noktalarında teğet olan yarım 
daire çizilmiş, [AB]_L[AC], |BE|=4cm, |DC|=5cm 


A 



A) 10ti B) 127i C) 157i D) 207i E) 247i 
Geometri Soru Bankası A 



7. Aşağıdaki şekilde C merkezli ED çember yayı ile A 
merkezli FG çember yayı çizilmiştir. 
m(ÂBC) = 120°, |AG | = | DC| =6 cm 

C 


A 6 G B 

Buna göre, taralı bölgelerin alanları toplamı kaç it 
cm 2 dir? 

A) 4 B) 6 C) 8 D) 9 E) 12 


8. Aşağıdaki şekilde ABC eşkenar üçgeninin çevrel 
çemberi çizilmiştir. |BC|=6cm 
A 


1 0, ADC üçgen, [BC] çaplı yarım çembere [AD 

D noktasında teğet, |AB| = 2%/3 cm , | BC |=473 cm 


A 2>/3 B 4^3 C 

Buna göre, taralı bölgelerin alanları toplamı kaç 
cm 2 dir? 


A) 2(2-71 + ti) B) 3V3 + 2ji C) 2-S + n 

D) 4-\/3 + 3ti E) 3(2^3+71) 


1 1 . [AB, O merkezli çembere B noktasında teğettir. 
A, C, O doğrusal, |AC| = |CO|=6 cm 
A B 



Buna göre, taralı bölgelerin alanları toplamı kaç 
cm 2 dir? 


A) 1671-6-73 B) 1571-9-73 C) 1571-12-73 
D) 1271-9^3 E) 1271-6^3 

9. ABC ikizkenar dik üçgeninde [AB] çaplı yarım çember 
çizilmiştir. [AB]-L[BC], |AB| = |BC|, |DC|=372cm 
A 


Buna göre, taralı bölgenin alanı kaç cm 2 dir? 

A) 1 8-73 - 27i B) 18-73 -37i C) 18-73-471 
D) 18-73-671 E) 18-/3 -87i 


12. O merkezli çeyrek çemberde, [AO] _L [CD] 
] AD | = ] DO | , |DC|=6 cm 
A 




Buna göre, taralı bölgelerin alanları toplamı kaç 
cm 2 dir? 

A) 6 B) 8 C) 9 D) 12 E) 15 

Fm5 2-D 3-C 4-B 5-D 6-A 


O B 

Buna göre, taralı bölgenin alanı kaç cm 2 dir? 

A) 47i + 4-73 B) 47 r + 6t/3 C) 47t + 8-73 

D) 671 + 4^3 E) 671 + 6-73 

8- D 9-C 1 0-B 11 -D 12-B 


O merkezli çeyrek dairede, [OA] _L[OB] 
|OB|=6cm, |AC|=6cm 
A 


4. ABCD karesinin içine B merkezli çeyrek çember 
çizilmiştir. [DB]n[AC]={F>, | AB j =4 cm 
D C 


t 

\ ^^<7 

e^\c 1 

/f\ / 

\ C 


\ 

// X 

\ - 

// /\ 

\ - 

/ \ 

n 1 f 

X \ 


Buna göre, taralı bölgenin alanı kaç cm 2 dir? 

A) 871-4^2 B) 671-473 C) 671-9^3 

D) 671-2^/3 E) 971-4^3 


2. O merkezli çeyrek daire diliminde 
|OC|=6cm, |CB|=2cm 
A 



A 4 B 

Buna göre, Alan(AEC) kaç cm 2 dir? 

Ç 

1 A)8(V2-l) B) 8(2-72) C) 4 ( 272 - 1 ) 

1 D) 4(4-72) E) 4(3-27İ) 

t 

t 

t 5. A merkezli daire diliminde, [AB] _L [CD] 
t m(ACb)=60°, |DC|=6cm 

t- A 


O 6 C 2 B 

Buna göre, taralı bölgenin alanı kaç cm 2 dir? 

A) 16n-12 B) 1671-24 C) 1C 

D) 1271-24 E) 1271-30 

O merkezli çeyrek çemberde, [CD] i. [OB] 

| OD | = | DB | — 3 cm 
A 


C) IOti-20 •= 

t 



O 3 D 3 B 
Buna göre, taralı bölgenin alanı kaç cm 2 dir? 

A) 671-373 B) 671-4-73 C) 6 tt- — 

D) 871-6-73 E) 87 



Buna göre, taralı bölgenin alanı kaç cm 2 dir? 

A) 1271-18-73 B) 1271-473 C)157i-9-T3 

D) 1571-6-73 E) 1871-18-73 


ş. 6. ABCD dikdörtgeninin içine A ve C merkezli E nok- 
t tasında teğet olan çeyrek çemberler çizilmiştir, 

t I AB I =6 cm 



Buna göre, taralı bölgelerin alanları toplamı kaç 
cm 2 dir? 

A) 12-73 -87i B) 12-73 - 67i C)9^3-5ti 

D) 1273 -47i E) 1271-371 
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7 . O, çemberin merkezi A ve B teğet değme noktalan 1 10 . Aşağıdaki şekilde K merkezli ALB çember yayı ile 

m(ÂPB)=75°, taralı bölgenin alanı 51 m cm 2 dir. - L merkezli ACB çember yayı çizilmiştir. |AB|=4 cm 


b 



1 Buna göre, taralı bölgenin alanı kaç cm 2 dir? 

A) 5-v/3 B) ej2 C) &Jb D) 4^3 E) 6 ^ 



9. Yarıçapları eşit olan A ve B merkezli çemberler 
C noktasında dıştan teğettir. 

[DE] ortak dış teğet, |BE|=2ı/5 cm 


E D 



Buna göre, taralı bölgenin alanı kaç cm 2 dir? 


A)12 ît + 6-/3 B) 12 tt + 9V3 C)12 ît + 12,/3 
D) 157T-3i/3 E) 87T - 6^3 


12. ABC D paralelkenar, [AB] çaplı yarım çemberde 
| AB |=8 cm, |DE|=4 cm 


A 8 B 

Buna göre, taralı bölgelerin alanları toplamı kaç 
cm 2 dir? 




Dmrede Aİbih / 8 Test/ 1<3<3 

1. O., ve 0 2 merkezli çemberler birbirine A noktasında S 4. Merkezleri O olan çemberlerde, [DO] n[C0]={0} 

içten teğettir ve O s merkezli çember O, merkezli çem- j? | AO | =4 cm, | BC | =6 cm 

berin merkezinden geçmektedir. ç. 



2. Şekildeki ABCD ve CEFG karelerinin içine B ve C ' 5. Şekilde üstten görünümü verilen dairesel havuzların 

merkezli çeyrek çemberler çizilmiştir. | DE | = [ EC | £ yarıçapları 4 m ve 5 m dir. 


B C G 1 

Buna göre, EG yayının uzunluğunun, AC yayı 

b 

uzunluğuna oranı kaçtır? ~ 

b 

«İ b >7 C) İ d, 5 B> 1 î 




3. O merkezli CD çember yayı ile AB çember yayı g, O merkezli CD çember yayı ile AB çember yayı 

çizilmiştir. 3|AC|=2|OC|, |CD|=6cm ^ çizilmiştir. |OD| = |DB|, |CD|=2îtcm, |AC|=6cm 


O O 



Buna göre, |AB| kaç cm dir? t- Buna göre, taralı bölgenin alanı kaç cm 2 dir? 


A) 8 B) 9 C) 10 D) 12 E) 15 i 


A) 9ji B) 12îi C) 15 n D) 18rc E) 24n 
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10. O merkezli AB, CD ve EF yaylan şekilde 

gösterilmiştir. Şekildeki bölgelerin alanları S,, S 2 , S. 

S-^S^SSg, EF yayının uzunluğu 4 -Jf cm dir. 


7. O merkezli CD çember yayı ile AB çember yayı çizil- 
miştir. I OD I = I DB I , S, =18 cm 2 dir. 


Buna göre, S alanı kaç cm 2 dir? 


Buna göre, AB yayının uzunluğu kaç cm dir? 


O merkezli AB çember yayı ile CD çember yayı 
çizilmiştir. m(AOB)=m(COD)=cc, jOC|=2|CB| 


3. R 2 de aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır? 


Şekildeki O,, 0 2 , 0 3 merkezli daireler içten teğettir. 
İçteki taralı kısmın alanı S,, dıştaki taralı kısmın alanı S, 


A) Doğrusal olmayan farklı üç nokta bir düzlem belirtir. 

B) Bir doğru ve dışındaki bir nokta bir düzlem belirtir. 

C) Kesişen iki doğru bir düzlem belirtir. 

D) Paralel farklı iki doğru bir düzlem belirtir. 

El Bir doğru ve üzerindeki iki nokta bir düzlem belirtir. 


Düzlemde herhangi üçü doğrusal olmayan 6 nokta j. 
kaç doğru belirtir? 


— oranı kaçtır? 


Buna göre, 


oranı kaçtır? 


Buna göre, 
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Tz&y Geometri / i 


Test / 167 


I. Bir düzlemin oluşması için bir doğru ve bu doğru- 
nun dışında en az bir nokta vardır. 

II. iki noktadan sonsuz sayıda doğru geçer. 

III. Farklı iki düzlemin elemanı olan iki doğrunun ortak 
noktası yoktur. 

Yukarıdaki önermelerden hangisi ya da hangileri 
kesinlikle doğrudur? 


8. Uzayda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Farklı iki nokta bir doğru belirtir. 

B) Doğrusal olmayan farklı üç nokta bir düzlem belirtir. 

C) Dik kesişen iki düzlem üzerindeki tüm doğrular 
birbirine diktir. 

D) Düzlemsel olmayan dört nokta uzay belirtir. 

E) Dört nokta en çok altı doğru belirtir. 


Düzlemde (R 2 de) aşağıdaki önermelerden hangisi 
yanlıştır? 


A) Bir doğruya dışındaki bir noktadan yalnız bir para- 
lel doğru çizilir. 

B) Bir doğruya üzerindeki bir noktadan yalnız bir dik 
doğru çizilir. 

C) Bir doğruya eşit uzaklıkta bulunan farklı iki nok- 
tadan geçen doğrular paraleldir. 

D) Bir doğruyu dışındaki bir noktadan geçen sonsuz 
sayıda doğru keser. 

E) Bir doğruyu dışındaki noktadan geçen doğru 
kesmiyorsa doğrular paraleldir. 


9. Aşağıdakilerden hangileri yanlıştır? 

I. Bir noktadan sonsuz doğru geçer. 

II. Bir noktadan sonsuz düzlem geçer. 

III. Farklı iki noktadan bir tek düzlem geçer. 

IV. Farklı iki noktadan sonsuz doğru geçer. 


B) II, IV 


C) I, III, IV 


D) II, III, IV 


E) III, IV 


7. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle bir uzay belirtir? 2 

Ç 

A) Paralel iki doğru ve bunların elemanı olmayan bir ~ 

nokta. , jr 

B) Bir düzlem ve üzerindeki bir doğru '£ 

C) Herhangi üç nokta - 10. Düzlemde sekiz farklı doğru bir düzlemi en az kaç 

D) Herhangi dört nokta £ farklı bölgeye ayırır? 

E) Bir düzlem ve bu düzlemi bir noktada kesen bir 2 

doğru 1 A) 8 B) 9 C) 16 D) 28 E) 45 
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Ussıy Geometri / 2 


Test / 168 


Uzayda aşağıdakilerden hangisi veya hangileri S 4. 
daima doğrudur? jr 

I. Farklı iki nokta bir doğru belirtir. jr 

II. Farklı üç nokta bir düzlem belirtir. jr 

III. Doğrusal olmayan dört nokta uzay belirtir. ğ 

A) Yalnız 1 B) I ve il C) I, II ve III £ 

D) I ve III E) II ve III £ 


R 3 te aşağıdaki önermelerden hangisi veya hangi- 
leri doğrudur? 

I. Bir doğru ile bir düzlemin ortak bir noktası varsa 
doğru düzleme diktir. 

II. Bir doğru ile düzlemin ortak iki noktası var ise 
doğru düzlemin içindedir. 

III. Bir doğru ile düzlemin ortak noktası yok ise doğru 
düzleme paraleldir. 


A) Yalnız II B) II ve İli C) Yalnız I 

D) I, II ve III E) I ve III 


Uzayda (R 3 te) aşağıdaki önermelerden hangisi ya 
da hangileri daima doğrudur? 

I. İki doğru kesişmiyor ise aykırı doğrudurlar. 

II. İki doğru paralel değil ise aykırı doğrulardır. 

III. iki doğru kesişmiyor ve paralel değil ise aykırı 
doğrulardır. 


D) II ve I 


B) I ve III C) Yalnız I 

E) I, II ve III 


R 3 te aşağıdaki önermelerden hangisi veya hangi- 
leri daima doğrudur? 

I. Bir düzlemin dışındaki bir noktadan düzleme son- 
suz paralel doğru çizilir. 

II. Bir düzlemin dışındaki farklı iki noktadan düzleme 
iki paralel doğru çizilir. 

III. Bir düzlemin dışındaki bir noktadan düzleme son- 
suz dik doğru çiziliri 


B) I ve II 


C) II ve I 


D) Yalnız I 


Uzayda (R 3 te) aşağıdaki önermelerden hangisi ya 
da hangileri daima doğrudur? 

I. Düzlemin dışındaki bir noktadan düzleme yalnız 
bir paralel doğru çizilir. 

II. Düzlemin dışındaki bir noktadan düzleme yalnız 
bir dik doğru çizilir. 

III. Düzlemin içindeki bir noktadan düzleme yalnız bir 
dik doğru çizilir. 


A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve I 

D) I, II ve III E) II ve III 


R 3 te aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır? 

A) Bir düzleme dik olan iki doğru paraleldir. 

B) Bir doğruya dik olan iki düzlem birbirine paraleldir. 

C) Paralel iki düzlemden birine dik olan doğru diğe- 
rine de diktir. 

D) Paralel iki doğrudan birine paralel olan düzlem 
diğerine de paraleldir. 

E) Paralel iki doğrudan birini bir noktada kesen 
düzlem diğerini kesmez. 
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I 


7. Uzayda en fazla kaç doğru birbirine diktir? İ 1 0. R 3 te aşağıdaki önermelerden hangisi ya da hangi- 
li- leri daima doğrudur? 

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 İ •• Paralel iki düzlemden birinin üzerindeki bir doğru 

^ diğer düzleme paraleldir. 

. II. Paralel iki düzlemden birinin üzerindeki her doğru 

- diğer düzleme paraleldir. 

“ III. Paralel iki düzlemden birinin üzerindeki her doğru 

1 diğer düzlem içindeki her doğruya paraleldir. 

t- 

S A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 

İ D) I, II ve III E) II ve III 


8. R 3 te (Uzayda) aşağıdaki önermelerden hangisi t . 
veya hangileri doğrudur? 

Ç 

I. Doğru ile düzlemin ortak iki noktası varsa doğru 

düzlemin içindedir. i 

II. Doğru ile düzlemin bir tek ortak noktası varsa ^ 

doğru düzlemi keser. j- 

III. Doğru ile düzlemin ortak noktası yok ise doğru j? 

düzleme paraleldir. . 


A) I ve II B) I, II ve III C) II ve III 

D) I ve III E) Yalnız II 



11. R 3 te aşağıdaki önermelerden hangisi veya hangi- 
leri daima doğrudur? 

I. Bir doğru düzleme dik ise düzlemdeki tüm doğru- 
lara da diktir. 

II. Bir doğru düzlemdeki bir doğruya dik ise düzleme 
de diktir. 

III. Bir doğru düzlemdeki iki doğruya dik ise düzleme 
de diktir. 


A) Yalnız I B) I ve II C) I, II ve III 

D) I ve III E) Yalnız III 


9. Uzayda aşağıdaki önermelerden hangisi veya 1 
hangileri daima doğrudur? t . 

I. Paralel iki düzlemden birine dik olan doğru diğe- r . 
rine de diktir. 

II. Paralel iki düzlemden birini kesen bir doğru diğeri- 
ni de keser. S 

III. Paralel iki düzlemden birine paralel bir doğru £ 

diğerine de paraleldir. t 

A) I ve II B) II ve III C) I, II ve III b 

D) I ve III E) Yalnız I <? 


12. Uzayda (R 3 te) aşağıdaki önermelerden hangisi 
daima doğrudur? 


A) Dik iki doğaı bir düzlem belirtir. 

B) Bir doğru düzlem içindeki bir doğruya paralel ise 
düzlem içindeki diğer doğrulara da paraleldir. 

C) Bir doğru düzlem içindeki bir doğruya dik ise 
düzleme de diktir. 

D) Bir doğru düzlem içindeki farklı iki doğruya dik ise 
düzleme de diktir. 

E) Bir doğru düzlem içindeki tüm doğrulara dik ise 
düzleme de diktir. 





ı 

I 


I 


ı 


Uzsıy GeomeM / < 


T<3Sİ / l<3&> 


Uzayda aşağıdakilerden hangisi veya hangileri 
doğrudur? 

I. Uzayda, bir düzlemin dışında “en az" bir nokta 
vardır. 

II. Bir düzlem, uzayı iki yarı uzaya ayırır. 

III. Uzayda, kesişen iki doğru bir tek düzlem belirtir. 

IV. Farklı iki düzlemin, en çok bir ortak doğrusu var- 
dır. 


Uzayda aşağıdaki önermelerden hangisi ya da 
hangileri doğrudur? 

I. Farklı iki noktaya eşit uzaklıkta olan noktaların 
geometrik yeri bir düzlemdir. 

II. Farklı iki doğruya eşit uzaklıkta bulunan noktaların 
geometrik yeri bir düzlemdir. 

III. Farklı üç doğruya eşit uzaklıktaki noktaların 
geometrik yeri bir doğrudur. 


A) I - III B) I - II - III 

D) I - II - IV E) I - II - 1 


C) III - IV 


A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve I 

D) I, II ve III E) I ve III 


2. 



İ- 


Uzayda aşağıdaki önermelerden hangisi ya da 
hangileri daima doğrudur? 

I. Bir doğru iki düzlemden birine dik ise diğerine de 
diktir. 

II. Bir doğru iki düzlemden birine dik ise diğerine 
paraleldir. 

III. Bir doğru iki düzlemden ikisine birden dik ise 
düzlemler paraleldir. 


Bir karpuz, 3 bıçak darbesiyle en fazla kaç parçaya 
ayrılır? 

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 


A) I ve II B) II ve III C) I ve III 

D) Yalnız III E) I, II ve III 


ç- 

c- 


3. R 3 te aşağıdakilerden hangisi veya hangileri daima 

doğrudur? 

I. Bir doğru düzlemdeki iki doğruya dik ise düzleme 
de diktir. 

II. Bir doğru düzlemdeki kesişen iki doğruya kesiştik- 
leri noktada dik ise düzleme de diktir. 

III. Bir doğru düzlemdeki üç doğruya dik durumlu ise 
düzleme de diktir. 

A) Yalnız III B) Yalnız II C) II ve 111 

D) I, II ve III E) I ve III 


f 6. R 3 te aşağıdaki önermelerden hangisi veya hangi- 
1 leri doğrudur? 

£ |. Bir doğru düzleme dik ise düzlemdeki bütün 

doğrulara da diktir. 

II. Bir doğru düzlemdeki iki doğruya dik ise düzleme 
^ de diktir. 

- III. Bir doğru düzleme dik ise düzleme paralel olan 

b diğer düzlemlere de diktir. 

ç A) Yalnız I B) I ve III C) I, II ve III 

b D) Yalnız III E) II ve III 
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Uzayda aşağıdaki önermelerden hangisi veya 'S 
hangileri ciaims doğrudur? t . 

I. Bir doğru iki düzlemden birine dik, diğerine para- e- 
lel ise bu iki düzlem birbirine diktir. 

II. Bir doğru iki düzlemden birine dik diğerine paralel 

ise bu iki düzlem birbirine paraleldir. ^ 

III. Bir doğru birbirine dik olan iki düzleme paralel ise * 
bu düzlemlerin arakesit doğrusuna da paraleldir. j? 

A) I ve II B) II ve III C) I, II ve III S 

D) Yalnız III E) I ve III 1 


Uzayda eşkenar üçgenin bir düzlem üzerindeki dik 
izdüşümü aşağıdakilerden hangisi olamaz? 

A) Doğru parçası olabilir. 

B) Eşkenar üçgen olabilir. 

C) Geniş açılı üçgen olabilir. 

D) Çeşitkenar üçgen olabilir. 

E) Tepe açısı 60° den küçük olan ikizkenar üçgen olabilir. 


1. Bir doğru bir düzleme paralel değil ise bu düzlemi 
bir noktada keser. 


II. Bir nokta bir doğrunun elemanı değil ise bu nokta 
ile doğru farklı düzlemlerin elemanıdır. 

III. Keşişmeyen iki doğru paraleldir. 



IV. Paralel iki düzlemden birini 0 derecelik açı ile S 
kesen bir doğru, diğer düzlemi de 9 açısı ile keser. t , 

V. Paralel dört doğru en çok altı düzlem belirtir. t . 


R 3 te yukarıdaki yargılardan kaç tanesi kesinlikle 
doğrudur? 


Uzayda (R 3 te) aşağıdakilerden hangisinin ya da 
hangilerinin geometrik yeri yalnız bir düzlemdir? 

I. Bir doğruya eşit uzaklıktaki noktalar kümesi 

II. Bir düzleme eşit uzaklıktaki noktalar kümesi 

III. İki doğruya eşit uzaklıktaki noktalar kümesi 

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 

D) II ve III E) I ve III 


A) Bir B) İki C) Üç D) Dört E) Beş 


il. R 3 te aşağıdaki önermelerden hangisi veya hangi- 

- leri daime doğrudur? 

I. Birbirine dik iki düzlemden birinin üzerinde alınan 
S bir doğru diğer düzleme diktir. 

S II. Birbirine dik iki düzlemden biri üzerinde alınan bir 

t- doğru arakesit doğrusuna dik ise diğer düzleme 

Uzayda verilen farklı yerlerdeki iki noktaya eşit ’ de diktir, 

uzaklıktaki noktaların geometrik yeri aşağıdakiler- S 

den hangisidir? i-. M- Birbirine dik iki düzlemden biri üzerinden alınan 

- bir doğru diğer düzleme dik ise arakesit 

_£■ doğrusuna da diktir. 

A) Çember B) Orta dikme düzlemi t- 

C) Orta dikme doğrusu D) Kesişen iki doğru j- A) Yalnız I B) I ve II C) I, II ve III 


E) Paralel iki doğru i D) Yalnız III E) II ve III 
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1. [TK1-LE, |DK|=2|KB|=3|KC|=6|AK| 
AC ve BD düzlemin üzerinde 

ÎT 



Buna göre, aşağıdakilerden hangisi sn büyüktür? 
A) |AK| B) |TK| C) |TC| D) |TD| E) |TB| 


E, ve E 2 düzlemi arasındaki ölçek açı 30° dir. E 1 düzle- 
mi üzerindeki [AB] nin E 2 üzerindeki dik izdüşümü 

[A'B'], | A'B 1 1 = 1 0%/3 birim, |AA'|=50 birim 



Buna göre, |BB'| kaç birimdir? 

A) 100 B) 90 C) 80 D) 70 E) 60 


2. AC doğrusu E düzlemini 60° lik açı ile A noktasında 
kesmektedir. |BC|=6cm 



uzunluğu kaç cm dir? 

A) 3 B) 2^3 C) 3/2 D) 3/3 E) 6 


ABC üçgeninin [BC] kenarı E düzlemine aittir. 
[AC] nin E düzlemi üzerindeki izdüşüm 
uzunluğu 4 cm, |AC|=6cm, |AB|=10cm 


A 



Buna göre, [AB] nin E düzlemi üzerindeki izdüşüm 
uzunluğu kaç cm dir? 




1 


I 

! 


I 

i 

! 


3. Uzayda E,, E 2 , E 3 düzlemleri paralel, paralel olmayan 
d 1 ve d 2 doğruları düzlemleri kesmektedir. 

| ab I =30 cm, | BC | =50 cm, |DF|=72cm 


d, c 
/ 

jr. 

/•' 


/ 


/. / 

^E J 



/J 

T z J 

1 



Buna göre, |DE| kaç cm dir? e 

A) 24 B) 25 C) 27 D) 30 E) 35 ğ 


A) 6 B) 8 C) 61/2 D) 4-v/ö E) 4^21 

ABCD ve ADEF kare düzlemleri birbirine diktir. 

|EB| = 4t/ 3 cm 

E 

F 

A B 

Buna göre, ABCD karesinin köşegen uzunluğu kaç 
cm dir? 

A) 4 B) 2V6 C) 4V2 D) 6 E) 8 
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7 . d doğrusu, şekildeki E düzlemine K noktasında diktir. 1 

d doğrusu üzerinde ve [AK| =5 birim olacak şekilde £ 
bir A noktası alınmaktadır. i' 



£ 1 / ; 

E düzlemi üzerinde alınan ve |AN|=13 birim olan 
N noktalarının geometrik yeri aşağıdakilerden han- * 
gisidir? , 

A) |NK| =12 birim olan bir nokta •£ 

B) Bir kenarı 12 birim olan bir kare i 

C) Merkezi K olan 1 2 birim yarıçapında bir çember 1' 

D) Yarıçapı 13 birim olan ve merkezi A olan bir küre 1 

E) Bir kenarı 12 birim olan ve ağırlık merkezi K olan = 

bir eşkenar üçgen 


d doğrusu E, P ve Q düzlemlerinin ortak arakesit -? 
doğrusudur. t . 



E ile P arasındaki ölçek açı 70°, P ile Q arasındaki - 
ölçek açı 45° ise E ile Q arasındaki ölçek açı kaç j- 
derecedir? 


1 0. [BC] ve ED P düzleminin içinde A noktası ise düzlemin 
dışındadır. [AB] _L(P), [AC]1ED, |AB|=4cm 
| BC | = 2 n/ 5 cm , | EC | =2 cm 


A 



Buna göre, |AE| kaç cm dir? 

A) V33 B) 2VTÖ C) V42 D) 3^5 E) 5^2 

1 1 ■ [PA], E düzlemi üzerinde bulunan A noktasında 
düzleme diktir. [PB] düzlem üzerindeki CB 
doğrusuna diktir. |PA|=8cm, |PB|=10cm 
|BC|=6 cm 


P 



Buna göre, |AC| kaç cm dir? 

A) 6 B) 3ı/ö 0)6^2 D) 6^3 E) 12 


A) 70 B) 65 C) 60 D) 55 E) 50 J- 

S 12. [AB] ve BC doğrusu E düzleminin içinde, [PA] 1 E 


9. [AB]_LE, (BCD)e(E), [AC]1[CD], |AB|=3cm 1 [AB] 1 BC, |BC|=8cm, |PC|=17cm, |AB|=9cm 

I ACI r.m İHDI =4 cm — 




1 . Şekilde B, C, D noktaları E düzleminde ve A noktası i' 4. A, B, C noktaları E düzlemi üzerindedir. [AB]_L[BC] 

E düzleminin dışındadır. [AC]1E, |AD| = 13cm £ [DC] X E, |AB|=2cm, |BC|=8cm, |DC|= 2-/Û3 cm 

|CD|=5 cm, |BC|=9 cm i' 



Buna göre, | AB | kaç cm dir? ? A ) 10 B ) 11 C) 12 D) 13 E) 14 

A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 I 


i 

j 

i 

! 

i 

I 

j 

I 

i 

I 

I 


2. EİF, AgE, BgF, [AK]1F, [LB]±E, |AK| = 12cm 

|KL| =4 cm, ]LB|=3 cm “ 



Buna göre, | AB | kaç cm dir? £ 

'ç 

A) 13 B) 15 C) 17 D) 20 E) 25 ~ 


5. E, ve E 2 düzlemlerinin ölçek açısı 45° dir. E 1 düzlemi j 
üzerindeki A noktasının E 2 düzlemindeki dik izdüşümü 

B noktasıdır. |AB|=4-,/2 cm 



Buna göre, A noktasının arakesit doğrusuna olan 
uzaklığı kaç cm dir? 


A) 4 B) 4-\/2 C) 8 D) 10 E)8-j2 


3. A, B, C noktaları E düzlemi üzerindedir. 

ABC eşkenar üçgen, [DA]1E, |BE| = |EC|=1 cm 
|DA|=2 cm 


D 



6. Uzayda ABCD kare düzlemi ADEF kare düzlemine dik- 
tir. F ile C arasındaki en kısa uzaklık 5^3 cm dir. 

E 



A B 


Buna göre, | AB [ kaç cm dir? 

A) 6 B) 5 C) 2^6 D) 2^5 E) 3^2 


Buna göre, |DE| kaç cm dir? 

A) 2 E) Vö C)JĞ D) V7 E) 2^2 
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7. Uzayda, ABDC kare düzlemi CDEF kare düzleminp £■ in AD ~ .. . . 

diktir. | AC| = |CF| =4 emdir. izlemine ^ 10. ABC ikizkenar dik üçgenin [BC] kenarı E düzlemi 

üzerindedir. ABC üçgeninin E düzlemi üzerindeki dik 



C 


A) 6y[2 E) 8\İ2 C)1üV2 D) 12^2 E) 14^2 t a - » 

- Buna göre, A noktasının E düzlemine olan uzaklığı 

t . kaç cm dir? 


8. [AC], BDEC kare düzlemine diktir. i - 

j. A > 1 B) V2 C) S D) 2 E) 244 

ABE eşkenar üçgeninin yüksekliği 3^3 cm dir 

Ç 



A) 2 V 2 B) 2 1/3 C) 3 V 2 D) 2^6 E) 3ı/İ “ Buna göre, |AD| kaç cm dir? 


9. Çevresi 18 cm olan ABC eşkenar üçgenin [BC] kenarı 
E düzlemi üzerindedir. ABC üçgeninin E düzlemi 
üzerindeki dik izdüşümü BCD üçgenidir TBCl p F 
[BD]1[CD] ' . ’ 


A 



C 


Buna göre, |DC| kaç cm dir? 


A) 20 B) 24 C) 25 D) 27 E) 30 

1 2. [BC] ve DC, E düzleminin içinde, A noktası 
ise düzlemin dışındadır. [AB] İE, [BC] J_CD 
I AB I =4 cm, | BC | =3 cm, |CD| = 12cm 


A 



A)V2 E)2V2 C)3V2 D)4V2 E) 5^2 t- 

; V - A) 13 B) 15 C) 17 D) 20 
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o4o 


I 


Uzay GeomeM / 0 


Test / 172 


1. A 



Bir kenarı 4 cm olan (ABC) eşkenar üçgeninin E 
düzlemiyle yaptığı açı 60° olduğuna göre, E düzle- 
mi üzerindeki dik izdüşümünün alanı kaç cm 2 dir? 


4. E, ve E 2 düzlemleri KL arakesit doğrusu boyunca 
kesişmektedir. İki düzlemin ölçek açısı 60° dir. Ae E^ 

He E 2 , [AH] ±E 2 , | AH | = 4%/3 cm dir. 


2 


A 



V E 2 

İW3/ 




L 


A) 4s B) 2-^3 C) 3y/3 D) 6 E) 4 V 3 j? Buna göre, A noktasının KL doğrusuna uzaklığı kaç 

t cm dir? 

i - 



A) 4 B) 4^2 C) 6 D) 4VÖ E) 8 

ABC eşkenar üçgen düzleminin E düzlemi üzerindeki 
dik izdüşümü KBC üçgeni, [BK]_L[KC] 

|AK|= s44 cm dir. 


A 



C 

Buna göre, Alan(BCK) kaç cm 2 dir? 

A) 20 B) 25 C) 30 D) 40 E) 50 


t 


3. Alanı 16 cm 2 olan ABCD karesinin E düzlemi üzerindeki 

dik izdüşümü BEFC dikdörtgenidir. Çevre(BEFC)=14 cm S 
dir. t 



Buna göre, Alan(BEFC) kaç cm 2 dir? j 

Ç 

A) 14 B) 12 C)10 D) 9 E) 8 jr 


S. [AC] İE, [BD] 1 [AD], m(ABC)=30°, m(ABD)=60° 
| BD | =2 cm dir. 


A 



Buna göre, E düzlemi içinde bulunan BDC üçge- 
ninde | DC | kaç cm dir? 


A) 1 B) 43 C) 2 D) 2^2 E) 2 J 3 
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Test / IT2 


Uzay GeomeM X & 


KLM üçgeni E, dikdörtgen düzleminin üzerindedir. 
m(ÂBC)=60°, [ KL| =4 cm, |KM|=3cm, |LM|=5 cm 


10 . [AD] _L (E), [BD. [BCe(E), [AC] _L[BC, m(ABD)=30° 
m(BAC)=30°, |AD| =2 cm 


' 4 ^ 




Buna göre, KLM üçgensel bölgesinin E 2 dikdört- 
gen düzlemi üzerindeki dik izdüşümünün alanı kaç 
cm 2 dir? 



Buna göre, |BC| kaç cm dir? 


A) 2 B) 2Vİ" C) 2t/3 D) 4 E) 3^3 


A) 6 B) 3 J 3 C)3V2 D) 3 E) 1 


8. ABC D dikdörtgeninin [AB] kenarı E düzlemi üzerin- 

dedir. ABCD dikdörtgensel bölgesinin dik izdüşümü alanı 
16 cm 2 olan ABC'D' karesidir. | DD'| =3 cm 



Buna göre, ABCD dikdörtgeninin bir köşegeninin 
uzunluğu kaç cm dir? 


11. [AB] i. (E), [DC], [BC]e(E), [AC]X[DC], |AD|=6cm 
| DC | =2 cm, |AB|=4cm 



Buna göre, |BC| kaç cm dir? 


A) 4 V 2 B) V34 C) 6 D) 2-JÂO E) V 4 T 


A) t/6 B) 2t/2 C) t/TÖ D) 2 t/3 E) 4 


9 . P ve Q düzlemleri arasındaki ölçek açı 45° dir. P düzle- -f 
mi üzerindeki bir dikdörtgenin Q düzlemi üzerindeki 1 
dik izdüşümü, köşegen uzunluğu 10-/2 cm olan bir ğ 
karedir. j. 

Buna göre, P düzlemi üzerindeki dikdörtgenin kö- t- 
şegen uzunluğu kaç cm dir? 


12. E, düzlemi ile E 2 düzlemi arasındaki ölçek açı 30° dir. 

E, düzlemi üzerinde uzunluğu 6 t/ 3 cm olan bir 
doğru parçasının E 2 düzlemi üzerindeki dik izdü- 
şümünün uzunluğu en fazla kaç cm olur? 


A) 20 B) IOt/İ" C)10t/3 D)10t/2 E) 10t/Î 


A) 6 t/3 B) 9 C) 6 V 2 D) 6 E) 3r/3 


— 2 ~ B 3 ~ B 4 ~ E 5 ' B 6^ 8İ Tc ÎTİ îül 
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Üç Boyutlu Cisimler / i 


1 . Şekildeki küpün bir kenarı 2 cm dir. 



2 

Buna göre, yüzey alanı kaç cm 2 dir? 



Buna göre, küçük küpün hacminin büyük küpün 
hacmine oram kaçtır? 



'C 


A) 12 B) 16 C) 20 D) 24 E) 30 ** 



Buna göre, yüzey alanı kaç cm 2 dir? ç Buna göre, küpün yüzey alanı kaç cm 2 dir? 

A) 48 B) 50 C) 64 D) 72 E) 96 J- A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 16 
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Test / 173 


Şekildeki dikdörtgenler prizmasında, |GC|=5cm 
| BC| = öTİ cm, | EC j = 1 3 cm dir. 


H G 



A B 


Buna göre, prizmanın hacmi kaç cm 3 tür? c 

Ç 

A) 360 B) 350 C) 320 D) 300 E) 280 >. 


8 . Şeklideki kare dik prizmada | AB| =2 cm 
|AG|= 2-J6 cm dir. 

H G 



A 2 B 


Buna göre, bu prizmanın hacmi kaç cm 3 tür? 

A) 16 B) 18 C) 20 D) 22 E) 24 


Şekildeki küpün yüzey alanı 96 cm 2 dir. 

H G 



AB t- 

Buna göre, Alan(AHC) kaç cm 2 dir? j? 

Ç 

A) 6-/3 B) 87İ C) 4-/6 D) 6 Tİ E) 87İ 

ç- 

O 


Şekildeki küpte EFKG karesinin ağırlık merkezinin 
A noktasına olan uzaklığı 7 6 cm dir. 



A B 

Buna göre, |AB| kaç cm dir? 

A) 1 B)7İ C) Tİ D) 2 E) Tİ 


ABCHDEFG küp, |GK|-| KF|, A noktasından hareket = 10 , Şekildeki dikdörtgenler prizmasında | AB | =2 cm 

eden bir salyangoz küpün yüzeyi üzerinde ilerleyerek £ 

K noktasına gidecektir. Küpün bir ayrıtı 2 br dir. ” |BC|=4 cm ve |HB|=37İ cm dir. 



Buna göre, salyangozun alacağı en kısa yol kaç br t 

dir? ~ Buna göre, Alan(DBH) kaç cm 2 dir? 


A) Tİ B) 1 + 27i C)7İ D) 2^3 E) 7Î3 £ A) 15 B) 12 C) 4^6 D) 6 Tİ E) öTİ 
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üç Boyutlu Gİsmuİgf / 2 


1 . Şekildeki dikdörtgenler prizmasında, | HB | =275 cm 
| HE | =276 cm ve | BE | =277 cm dir. 



B C 

Buna göre, cisim köşegen uzunluğu kaç cm dir? 


Test / 1 74' 


İd o 

4 . Dikdörtgenler prizmasında a = — = — ve hacmi 48 cm 3 

d. J 

tür. 


H 

C 




A c 

Buna göre, | AF j kaç cm dir? 


A) 572 B) 37İ C) 27ÎÖ D) 6 E) 47İ 


A) 27TÖ B) 37İ C) 572 D) 27Î4 E) 27Îİ 


2. Şekildeki dikdörtgenler prizmasının ayrıtları a, b, c dir. t 
— = — = — , hacmi 192 cm 3 tür. 

2 3 4 A 


£ . 5. Şeklideki dikdörtgenler prizmasında, |AG| = Tİî cm 

t |HD|=1 cm, |AD|=4cm 

t H G 



Buna göre, prizmanın en küçük yüzünün alanı kaç 
cm 2 dir? 


N. 

E 

\ 



C 





H B 


Buna göre, prizmanın hacmi kaç cm 3 tür? 

A) 8 B) 12 C) 16 D) 20 E) 21 


A) 12 B) 18 C) 24 D) 30 E) 36 


3. Taban ayrıtı 4 cm olan bir kare eğik prizma, taban £ 
düzlemi ile 60° lik açı yapmaktadır. Prizmanın hacmi £ 

647i cm 3 tür. t- 

Buna göre, yanal alanı kaç cm 2 dir? £ 


A) 128 B) 647İ 

D) 647İ + 32 


C) 64 + 327İ 


6, Şekildeki dikdörtgenler prizmasında | AD | = 1 0 cm 
|FE| =3 cm, |BK|=4 cm, A!an(BCEF)=78 cm 2 


E/ 

F/^ 








D\. 



A B 

Buna göre, |AB| kaç cm dir? 

A) 67İ B) öTİ C) 9 D) 10 E) 87i 
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Üç Boyutlu Cisimler / 3 


Test / 175 


7. Şekildeki dik silindirde |BC|=2|AB| dir. 



Silindirin hacmi 108ır br 3 olduğuna göre, taban 
çevresi kaç it br dir? 


A) 3 B) 4 


C)6 D) 8 E) 12 


8. Aşağıdaki şekilde dik silindirin yüksekliği 6 cm taban 
çapı 10 cm dir. |EB|=6 cm, E noktası taban 
çemberinin üzerindedir. 

> 

6 



A 'C \ CJ B 


Buna göre, |DE| kaç cm dir? 

A) 8 B) 10 C) 12 D) 15 


E) 17 1 

b 


10. Yarıçapı 2 br olan dik silindir yarısına kadar su ile 
doludur. 



Bu silindrin içine yarıçapı r br olan küre, suyun 
içine batacak şekilde atıldığında su seviyesi 1 br 
yükseldiğine göre, silindirin içine atılan kürenin 
yarıçapı kaç br dir? 

A) Ife B) Ve C) 1 D) V3 E) V3 



Taban yarıçapı 2 cm, yüksekliği 6 cm olan dik silin- 
dirin içine yerleştirilebilecek en büyük hacimli 
dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç cm 3 tür? 

A) 36 B) 42 C) 48 D) 54 E) 60 


9. Taban yarıçapları oranı 4, yükseklikleri oranı 1 olan 
iki dik silindir şekildeki gibi yerleştirilmiştir. 



İki silindirin arasında kalan boşluğa 120 cm 3 hac- 
minde su doldurulabiliyorsa küçük silindirin hacmi 
kaç cm 3 tür? 


1 2. Şekilde taban yarıçapı 1 br, yüksekliği 4 t/37i br olan 
dik silindir verilmiştir. A noktasında bulunan bir karın- 
ca yüzey üzerinde şekildeki gibi hareket ederek C nok- 
tasına gitmektedir. 



Buna göre, karıncanın alacağı en kısa yol kac br 
dir? 


A) 30 

1-B 2- E 


B) 40 
3-C 


E) 8 1 A) 6 7i B) 4^371 C) 7 ti D) 2^1371 E)8ti 

6 ~ B 7-C 8-1 9-İ Tor) VbC 12-Cİ 
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A) 5^5 B)10V5 C)5-/Î5 1 



Buna göre, piramidin yüksekliği kaç cm dir? ~ Buna 9 öre > V üze y alam ka 5 cm2 dir? 

t- A) 4^3 B) 6^3 C) 8V3 

A) 5 B) 6 0)3^5 D) 4ı/3 E) 7 ş D) 9^3 E ) 12 V3 
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Test / 170 



7. Şekildeki düzgün dörtyüzlünün yüksekliği -J§ cm dir. 

T 



B 


Buna göre, bir ayrıtı kaç cm dir? 

A) 2,/2 B) 3 C) VTÖ D) 2/3 E) 4 



Şekildeki hacmi 216 cm 3 olan küpün içine çizilebi- 
lecek en büyük hacimli dik kare piramitin yanal ala- 
nı kaç cm 2 dir? 


A) 36/5 B) 20V5 C) 20/3 D) 1 5/5 E) 1 8/3 



Üç Boyutlu Gtsknlor / s Tost / L77 

1. TAB dik koni, O taban merkezi, |TB |=2/İ3 cm - 4. Şekildeki dik koninin taban merkezi O, tepe noktası T 

| OB I =4 cm % noktasıdır. |TK| = |BK|, |OK|=9 cm, |AO|=6 cm 



2. TAB, T'AB dik konilerinin taban alanları eşittir. 
|TB|=6 cm, |T'B|=18 cm 



T' 

Buna göre, konilerin yanal alanlarının oranı kaçtır? 

A) 3 B )4e C) -J3 D) V 2 E) 1 

3. [AB] , TAB dik konisinin taban çapıdır. 

[TB|=5cm, | AB |=6 cm 


T 



Buna göre, koninin yanal alanı kaç cm 2 dir? 

A) 15n B) 187i C) 207i D) 257i E) 30u 


A) 288 B) 144t/2 C) 144 D)108/2 E) 108 

'ç 

’ç 

5. Tepe açısı 90° olan şekildeki dik koninin hacmi 

'O 

1 81/271 cm 3 tür. 



Buna göre, koninin ana doğru uzunluğu olan |AT| 
kaç cm dir? 


A) 12 B) 10 C) 9 D) 8 E) 6 


6. TAB dik koni, [AC]±[TB], |TC[ = |CB|, |AC|=6cm 


T 



A) 1 671 B) 1 87 ı C) 207i D) 247i E) 307i 
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Üç Boyutlu Cisimle? / S 


rest/ 177 


7. Merkez açısı 45° olan TAB daire dilimi A noktası B nok- 
tası ile birleştirilerek dik koni elde ediliyor. Dik koninin 
yanal alanı 8n cm 2 dir. 



Buna göre, taban çapı kaç cm dir? 


A) 1 B)| C) 2 D)| 


E) 3 


1 0. Taban daireleri aynı olan dik koni ile dik silindirin yük- 

3 

sekliklerinin oranı — tür. 

4 



B 


Buna göre, silindirin hacminin koninin hacmine 
oranı kaçtır? 


A) 4 B) 3 


C)- 


D) 2 




Üç Boyutkı Cisimle? / 8 


1. |DA|=4 m, | AB | =8 m, |FB|=2V5m 

H G 



Dikdörtgenler prizması şeklindeki odanın A köşe- 
sinde bulunan kelebek cisim köşegeni boyunca 
uçtuğuna göre, kaç m yol almıştır? 


A) 9 B) 10 C) 12 D) 15 E) 17 


8. Aşağıdaki şekilde dik koninin içine dik silindir çizil- 
miştir. |AB| =2| KL| 



> B 


Buna göre, silindirin hacminin koninin hacmine 
oranı kaçtır? 


A) - 


B)- 


c >! 


D)- 


E)' 



Şekildeki O merkezli 288° lik daire diliminin kıvrıl- 
ması ile oluşan dik koninin hacmine eşit olan bir 
kürenin yarıçapı kaç cm dir? 


11. TAB dik koni, KAB dik koni, |TK|=8cm, |AB|=6cm 

T 



Buna göre, konilerin hacimleri toplamı kaç cm 3 tür? 

A) 187t B)20n C) 227t D) 24 ti E) 28ti 


12. O taban merkezli dik dönel koninin tepe noktası T dir. 
Koni taban düzlemine paralel olan bir E düzlemi ile 
kesildiğinde oluşan kesit alanı, koninin taban alanının 

-ludur. Ae [TB] ve | AB ] —20 cm dir. 



Buna göre, koninin ana doğrusunun uzunluğu kaç 
cm dir? 


A) 2ı/2 

B) V3 

C) VÎ2 

D) 2\[s 

E)2V3 ? 

A) 60 

B) 50 

C) 45 

D) 40 

E) 30 

1-D 2-A 

3-A 

4-B 

5-E 

6- D 7-C 

8-E 

9-C 

1 0-A 

1 1-D 

12-E 


2. Dikdörtgenler prizması şeklindeki havuzun tabanı ve 
yan üzeyleri fayans kaplanacaktır. 



Şekildeki verilen ölçülere göre, kaç m 2 fayans ge- 
rekir? 


A) 72 B) 76 C) 80 D) 84 


E) 88 


3. Ambalaj firması, dikdörtgenler prizması şeklinde iki eş 
bölmeli bir cep telefonu kutusu tasarlamaktadır. 



Şekildeki verilen ölçülere göre, kaç cm 2 karton kul- 
lanılmıştır? 

A) 660 B) 700 C) 740 D) 800 E) 860 
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Test / 178 


Birbirine eş 9 küpten oluşan şekildeki merdivenin 
yüzeyi, tabanı hariç kumaş ile kaplanacaktır. 



Küplerin ayrıtları 25 cm olduğuna göre, kaç m 2 ku- 
maş kullanılır? 

A) 0,5 B) 1 C) 1,5 D) 2 E) 2,5 


5. Bir inşaat firması inşaatta çalışan işçilerin kalması için 
şekildeki gibi yarım dik silindir şeklinde prefabrik bir 
yapı yapmıştır. 



Buna göre, prefabrik yapının taban hariç yüzey ala- 
nı kaç ti m 2 dir? 


A) 33 B) 36 C) 39 


D) 42 E) 45 



Yarım küre şeklindeki portakalın tüm yüzey alanı 
27 ji cm 2 olduğuna göre, hacmi kaç n cm 3 tür? 

A) 18 B) 20 C) 24 D) 32 E) 36 
Geometri Soru Bankası A 










Üç Boyutlu Gisîâisler X T 


Test X 17© 


Uzayda A noktasına 2 br uzaklıkta bulunan nok- 
talar kümesinin oluşturduğu yüzeyin alanı kaç br 2 
dir? 


A) 47i B) 8ti C) 12ti D) 16u E) 18u 


1 0. Şekildeki yarıçapı 1 0 cm olan kurşun bir küre eritilerek 
yarıçapı r olan kurşun bilyelerden 8000 tane elde 
ediliyor. 



Buna göre, r kaç mm dir? 


A) 5 B) 10 C) 0,5 D) 1 E) 2 



t Şekilde yarıçapı 10 cm olan bir küre merkezinden 

6 cm uzaklıkta bir düzlemle kesildiğinde oluşan 
A) 20 B) 24 C) 36 D) 40 E) 44 i arakesitin çevresi kaç cm dir? 


* A) 87t B) 107t C) 12n D) 14u E) 16 ti 

b 


9. Yarıçapı 6 cm olan bir küre merkezinden 4 cm uzak- Jf 
lıktan bir düzlem ile kesiliyor. , r . 



Buna göre, oluşan kesit yüzeyinin alanı kaç n cm 2 £ 
dir? t 


12. B merkezli içi boş kürenin içine A merkezli küre yer- 
leştirilmiştir. T, kürelerin teğet değme noktası, 
|AB|=2|AT| ve A merkezli kürenin hacmi 10 cm 3 dir. 



T 


Buna göre, büyük küre ile küçük küre arasında 
kalan boşluğun hacmi kaç cm 3 tür? 


A) 10 B) 16 B) 18 D) 20 E) 24 £ A) 65 B) 130 C) 150 D) 195 E) 260 
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Şekildeki dikdörtgense! bölgenin uzun kenarı ~ 
etrafında 360° döndürülmesiyle elde edilen cismin jf 
hacmi kaç cm 3 tür? . 



A 6 B 

[AB] çaplı, çapı 6 cm olan yarım daire [AB] etrafın- 
da 360° döndürülmesi ile oluşan cismin hacmi kaç 
cm 3 tür? 


A) 18tt B) 247i B)28 ti D) 327i E) 3 671 


A) 407i B) 457i C) 507i D) 55ti E) 6O71 


5 cm 



sonra kısa kenar, etrafında 360° döndürülürse 1 Buna göre, ABC üçgensel bölgesinin [AB] kenarı 

oluşan cisimlerin hacimleri oranı kaçtır? j. etrafında 360° döndürülmesi ile oluşan cismin 

hacmi kaç n cm 3 tür? 



A) 73 B) 64 B) 56 D) 49 E) 36 



AOB çeyrek daire dilimi [AO] etrafında 360° döndü- £ ABC üçgensel bölgesinin [BC] etrafında 360° dön- 

rüldüğünde oluşan cismin hacmi kaç n cm 3 tür? t- dürülmesi ile oluşan cismin hacmi kaç cm 3 tür? 


A) 20 B) 18 B) 15 D) 12 E) 10 £ A) 97i B) 127i C) 157i D) 1 871 E) 247i 
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7. ABC dik üçgen, [AB] J_ [BC] , j BD | = | DC | 
| AC | = 5 cm, [AB ) =3 cm 


10. ABC üçgen, [AH]_L[BC], | AB [ = |AC| =5 cm 
[ BC | =6 cm 


A 



Şekildeki ADC üçgensel bölgesi, [DC] kenarı etra- ... 
tında 360° döndürülmesiyel elde edilen cismin hac- ~ 
mi kaç n cm 3 tür? i 

A) 6 B)7 C) 8 D) 9 E) 10 t . 


A 



B H C 


i 6 1 

ABC üçgensel bölgesinin [AH] etrafında 180° dön- 
dürülmesiyle oluşan cismin hacmi kaç cm 3 tür? 

A) 8ıt B) 10 ju C) 12ji D) 14rc E) 16n 


'ç 

8. Analitik düzlemde OABC dikdörtgeni ile B(6, 3) nok- £ ABCD paralelkenar, m(BAD)=60°, |AD|=8cm 

tası veriliyor. * |DC|=10cm 



Şekildeki OABC dikdörtgensel bölgesinin y ekseni 
etrafında 180° döndürüimesiyle oluşan cismin ^ 
hacmi kaç cm 3 tür? ğ 


D 10 C 



A B 

Taralı bölgenin [AB] kenarı etrafında 360° döndü- 
rülmesiyle oluşan cismin hacmi kaç cm 3 tür? 


A) 36u B) 42rc C) 48u D) 54u E) 60 ji ^ A) 480n B) 450rc C) 400 ti D) 320u E) 280 ji 

b 



Analitik düzlemde y-3x, x-2 ve x ekseni arasında £ Taralı bölgenin [AB] kenarı etrafında 360° döndürü- 

kalan bölgenin x ekseni etrafında 360 döndürül- t lürse oluşan cismin hacmi kaç n cm 3 tür? 

mesi ile oluşan cismin hacmi kaç br 3 tür? 


A) 18te B) 20u C) 22ji D)24tu E) 30ji ğ A) 48 B) 56 C) 64 D) 72 E) 80 
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